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इनक काक़ी ता स्‍#गिती वित्ा इ॒ट्ोलि एवं काको सा डॉ सत्य देव जी इसेल्लि 
शिव्षिप्न जर कच्ोलट जवाहर लात बेहर ग्रेडिकल ऋत्ेव जर छुड़योड़ा जरादाल 
जनगेद प्यस्यार रै बल्तै /नि्ांती आलीय जरऔत्पा हूं जा शेकी शत हुए 


प्रस्तावना 


पाणी रौ प्रदूषित हूवणो आज री आम समस्या है। राजस्थान मांय विरखा कम 
हुवे नै अठे घणासी'क मिनख पशुपाक्रण रौ धधौ कौ। पाणी री कमी सू मिनख खुद तो 
दुःख पावै ही है पण इण कमी रो सीधो असर जिनावरा रै उत्नादन माधै भी पड़े। पाणी 
रै प्रदूषित हूवणे सू मिनव अर जिनावर दौन्यां नै ही घणी नुकसाण हुवै। अठै रै मिनखां 
ने पाणी रै स्रोतां अर उण सूं हुवण वाढै जीवाणुओं अर रसायना सूं जिको नुकसाण 
हुवे, इण बात री वां नै थणी पाछै ठा लागै। पाणी रौ रखरखाव, उणनै साफ करणी 
अर उणरी जाच करावणी जैड़ी समस्यावा रे समाधान री समझ राजस्थान रै आम 
भानखै सूं घणी अछगी है, जदै कि पाणी मिनख रोज'ई विरते नै उण सूं ही ज जिनावरा 
रो भी काम चलावै है। 


नाछिया अर कारखाना रौ मैछो पाणी पीवण रै पाणी नै दूषित करने नित कीं 
न की दिक्कत सांमी लावै। इण सारी समस्यावा रै समाधान रौ ग्यान राजस्थान री जनता 
सारू जरूरी है जठे कै पाणी दिनों दिन ओछो पड़तो जा रहयो है। 


राजस्थानी भाषा गे “पाणी सौ प्रदूषण अर निवारण' मायै लिखियोड़ी आ पौथी 
घणी ही सरल भाषा माय सामी आयी है। इण पौथी नै पढ़ ने विद्यालया अर 
महाविद्यालया मांय पढ़णिया, शिक्षकां, डाक्टरा, पशुपाकका, किसानां अर आम मिनख 
पाणी रै प्रदूषण सारू ग्यान वयेर सकेला। आम मिनख पाणी री कमी नै खुद पूरी 
किंयां कर आ जाणकारी आज रै समै सारू जरूरी है। इण जाणकारी सूं मिनख खुद 
विरखा रे पाणी भेको करने उणनै साफ कर सकेला। साथे रौ साथे मैले पाणी ने साफ 
करने पाषछौ काम में वरतैला तो दोवड़ो फायदो हूय सफैला। 


राजस्थानी भाषा में पाणी रै प्रदूषण जैड़ी समस्यावां आम मिनखां रै सांमी 
लांवणी नै साथै रौ साथै इणरो समाधान वतावण जैड़ी वातां री जाणकारी देवणिया इण 
पौथी रा लेखक डॉ. एस.के. पुरोहित वाकैई बधाई रा पात्र है। लेखक सही घड़ी मायै 
पाणी से प्रदूषण अर उणरे समाधान अर पाणी री कमी पूरी करणे रै बावत जिसी 
जाणकारी दीनी है, म्होरे हिसाव सूं आ सगछी जाणकारी पाणी वर्तणिया हर मिनख रै 
वास्तै घणी घणी जरूरी है। 


3 मई, 994 आर. के. पटैल 
कुलपति 
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, 
बीकानेर-33400] 


वानगी 


जीवण रै वास्ते पाणी री घणी जरूरत हुवे है। पाणी बिरखा, धरातक्ष आर 
भूमि रे हैटै वेश मांय सूं मिक्के। मिनखां अर जिनावरशं रै निरोगौ रैवणै रै खातिर इणरौ 
शुद्ध अर आरोग्यप्रद रूप मै मिछणौ घणों जरूरी है। आज रै इण विज्ञान रै जुग में 
अलेखूं कारणा सूं, कारखानां अर मानखां ने जिनावरां री संख्या री वधोतरी सू 
राजस्थान सी पर्यावरण दूषित हूवती जा रौयौ है। इणरौ पूरौ-यूरी असर पाणी रै सरौतां 
माथै देखीजै। आये दिन अखबार में पढणनै मिछे कै मिनखां नै अर जिनावरां न दूषित 
पाणी पीवणनै मिल्ले अर वामे वीमारियां री अर मौत री झड़ी लाग ज्याबै। आज मिनख 
पीछिए, हैजा, नारू रोग अर पेट री बीमारिया सूं पूरी तरै सू वाकफ है। जठै पाणी 
रोज दोनूं वगत मिलती हो उठे अवार चार या पांच दिनां में एकर दीरीजै मैं उणरी भी 
शुद्धता अर आरोग्यता रौ भरोसौ कोनी। पाणी री औ संकट वेवस गाव बाढां अर 
अणवोलिया जिनावरा रै वास्ते कष्कारी वणयौड़ी है। उनाछे मे पाणी शा स्रोत तो यू 
ही है पण पाणी री खपत भी डौडी हुय ज्यावै। 

पाणी रै वावत इण सगढी तकलीफा मै देखतां धकां आ सही थड़डी है कै लोग 
प्ाथी रै प्रदूषित करणवाला कारणां री जाणकारी सूँ वाकफ हुवै नै इण ने सुलझावणै री 
खातिर जाणकारी हासल करै। प्रदूषित पाणी री नमूनौ लेवे अर वीर परीक्षण कगवै। 
बरसात रौ पाणी भेव्ओो करै अर दूषित पाणी नै घरेलू तरीकां सूं साफ करै। सूगले पाणी 
सै उपबार कर नै इणमें सूं निसरियौड़ी स्‍लज सूं गैस वणावै अर साफ़ हुयौड़ै पाणी सूं 
वाग-दगीवा या खेतां री सियाई करै। आखर मैं ग्हारी भाई लोगां सूं औ कैवर्णो है कै 
पाणी अणमौल है, इण नै दूषित हुवणै सूं वचायमै टोपैल्टोपे पाणी सै सही ढंग यूँ 
उपयोग करै। वत्ती यूं वती उपयोग खातर सगढी वात्यां इण पौथी मांय दीनी है। 

इण पौयी री भाषा सुधार रै खातर मत्रै श्री भंवरलाल रक्तावा, लेखाकार, 
सा.नि.वि. वीकानेर सूं घणी मदद मिली है। मैं आपरी घणौ आभारी हूँ।। मैं इण पौथी 
दी सुयोग्य प्रकाशक श्रीमत्ती उषा पुरोहित सै घणौ आभारी हूं जिणरी दिन-रात मेहनत 
सूं झा पौथी इतरी फूटरी छप सकी है। 


बीरानेर एस. के. पुरोहित 
5 घूत, 094 


पा 


विगत 


» पाणी रा स्रोत अर वीमारियां 9-35 


पाणी रा खापत-खात्त स्रोत-9, पाणी प्रदूषित्त हुवण रा कारण- 0, प्रदूषित पाणी 
में सूक्ष्म जीवाणुवा रे कारण सू पैदा हुवण वाली वीमारिया-2, अकार्वनिक 
अशुद्धिया-30, कार्वनिक अशुद्धिया-34, घुढिज्योड़ी गैसा-35, पाणी मे बिना 
हिलिया एक ठौड़ रैवण वाली अशुद्धिया-35। 


« पाणी री कठोरता हटावणी ने उणने साफ करणी 36-48 


कठोर पाणी-36, अस्थायी कठोरता हटावणी- 36, स्थायी कठोर्ता 
हयवणी-36, पाणी मै साफ करणौ-37, नैनै पैमानै मायै पाणी साफ करणौ 
39, मोटे पैमाने मायै पाणी साफ करणौ 45। 


« प्रदूषित पाणी मूं बचाव अर नियंत्रण 49-50 


» पाणी से नपूनो लेवणी अर वीसी परीक्षण 54-69 


पाणी सै नपूनो लेवणौ-8] , पाणी रा नपूनां न्यारान्यारा स्लोतां सू भैक्ता करणै रा 
तरीका-53, प्रयोगशाला मे पाणी भेजणै रे तरीको-56, पाणी रै नमूना रौ 
भौतिक परीक्षण-56, पाणी रै नमूनां रौ रासायनिक परीक्षण-60, पाणी रै 
सूक्ष्यदर्शी यत्र सू परीक्षण- 65, पाणी रौ जीवाणुओं रै वास्ते परीक्षण-66, पाणी 
रै स्रोतां रै कनै री जगहा री निरीक्षण-68। 


« सूगले पाणी मे काम में लैवणों 70-80 


घरेलू स्यूएज-70, मछ भेढो करणो-7, नाढियां री पाणी बैवायनै ले जावण रौ 
तरीको-72, कारखानां रे स्यूएज-75। 


पाणी रा स्रोत अर वीमारियां 


पाणी दो भाग हाइड्रोजन अर एक भाग आयसीजन गैस रै मिलणै सूं वणे। भाष 
रै रुप में हुवे जद पाणी फैरूं शुद्ध हुवै पण जिण टैम ओ मेह वणर बरसे, वायुमडल या 
जमीन माये बैंवतो रैये उण टैम इण रै साथै केई अशुद्धियां घुछ ज्यावै। पाणी में पदार्था 
नै आपौ साधै घोछण री सिमता हुवे जिणसूं ओ जल्दी ही दूपित हुय जावै। राजस्थान रै 
घणकरे इलाकां में विस्पा कम हुवे अर कठैई-कठैई तो जावक ही कमती, जिण सू 
अकाल ई पड़े। जटैई-जगैई कछ-कारयानां री मुकछायत है शो उणसू भी धरती री पाणी 
अर बैंवतो पाणी दूषित हुप जावै। इण कारण नछकूपां अर हैंडपंपां गे रगरंगीछो अर 
गंदढ्ो पाणी ई आवण लाग जावै। पाणी मे गिनयां अर जिनावरां में रोग पैदा करणे 
आठा जीवाणु, रासायनिक जैर, कारयपाना अर नाढिया रै पाणी में कार्यनिक अर 
अकार्वनिक पदार्थ जद मिल जावै तौ उप नै प्रदूषित पाणी कैया करै। पाणी सी प्रदूषण 
खासतौर सूं मिनया अर जानवग रै कारण हुवे। 

मिनसां रै अर जानवएं रै सातर शुद्ध अर आरोग्यप्रद पाणी पूरी मात्रा में हुवणो 
जरूरी है। शुद्ध पाणी वो हुवै जिकौ विना रंग, गध अर ठीक सुवाद री हुवै। उणगें 
किणी भी तर रै गूगढपण जिसी अशुद्धी नीं हुवै। आरोग्यप्रद पाणी वो है जिणमें 
बीमारियां पैदा करण आठा छोय-छोय जीवाणु नीं हुवे अर जै उण मे जैरीला रतायन 
हुवे तो वै एक सीमित मात्रा में हीज हुवणा चाहीजै जिण सूं उणा रै जैर रो सरीर में 
अपर नी हुवै। इणरै साथ पाणी में इसा पदार्थ नीं हुवणा चाहीजै जिका कै शीशा, 
लोहा अर दूजा जैरीला पदार्था ने पाणी ने भरने राखती टैम या पाइप सूं घर मे पाणी 
देवती पम घोल लैवै। 


पाणी रा खास-खास स्रोत 


(अ) विरषा री पाणी 

कोई टैम होया करती जद विरसा रो पाणी साफ हुवतो, पण आज इण विज्ञान 
रैयुग मे आ वात रैयी कोनी। अबै घणी आवादी, कारपानां, मोटरगाड़ियां आद वेसुमार 
हुयग्या है के वातावरण पूरों ही दूषित हुवतो जा रह्यो है। हवा थिर नीं रैवे, आ तो 
वैवती ही रैवे। पाणी बरसे जद हवा सूं विरणा रै पाणी धरती मायै आवती टैम आपरे 
साथे आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइआक्साइड, अमोनिया सै धूंवो, वास्पित अम्ल 
अर खाए, धूड़ रा कण अर नैनाजना जीवा नै भी आपरै सायै जमीन भायै लेब आवै। 
खास तौर सूं कार्वन डाइआक्साइड अम्लीय हुवे उण रै कारण विरया री पाणी भी 
अम्लीय (तेजाबी) हुय जावै है। 


(व) धरातक री पाणी 
विरखा रै पाणी जद जरमीं मादै पड़े उण टैम ओ पैली सूं ई दूपित हुयोड़ो हुवै। 


पाणी रा स्रोत अर बीमारियां ९ 


ओ पाणी जमीं मायै वैवण लागै जद इणरै साथै जर्मी रा केई पदार्थ ई वैवण लाग जावै। 
इणा में खास तौर सूं मिनखां अर जानवर रा मछ-मूत्र अर वीजा रोग पैदा करण आढा 
जीवाणु भी हुया कौ। पैड़-पौधां सूं झड़योड़ा पत्ता अर घास भी इणै साय वैवै ) औ सैग 
गंदीवाड़ो अर कचरे जद पाणी में सड़े तद ह्यूमिक अम्ल वण जावै। औ पाणी वैदतौ- 
बैवती जद कारखानां अर खेतां सूं निकछे तो वठे सूं भी रासायनिक व दूजा अस्वीकृत 
खनिज जैड़ा जैरीला पदार्थ बैवायन ले जावै। इण तरे मूं पाणी वायुमंडल अर छर्मी सू 
आपरे साध गंदगी समावतो जाबै अर उपगें प्रदूषित पदार्थ री मात्रा वधती जावै। आखर 
में ओ प्रदूषित पाणी इन नाढां, नदियां, नहरां, तछावां अर बांघां री रूप तैवे। 


(प) भूमिगत पाणी : 

भूमिगत पाणी जमीन रै मांय सूँ मिले जिको कै छिछला वैरा, ऊष्डा वैरा, 
पातालतोड़ वैद्य री पाणी होवै। जमीं रै निचै दाव रै कारणै पाणी अपणे आप धरती री 
सतह माधै आवै अर ओ झरना रौ पाणी भी हुवै। छिछलै वैरां रो पाणी हमेसा संका री 
निजर सू देखीजे। इणमें अकार्बनिक व कार्वनिक गंदगियां व वीमारियां पैदा करणियां 
जीवाणु हुबै। ओ पाणी घरती रै नीचे पैली सख्त भाटे री चद्यन रै ऊपर हुबै! ओ वैग 
घणा उन्डा कोनी हुबै, इण कारण सूं पाणी धरती में रिसतीौ जावै अर गहरा नी हूणे यू 
ओ साफ कोनी हूय सकै। गहरे वैरां री पाणी धरती री पैलड़ी चट्टान रै नीचै रेवे। ओ 
पाणी साफ हुया करै। पण इणमे कैल्सियम, मैग्रिशियम रा थाई कार्वोनिट्स, सल्फेंद्रस, 
फ्लोराइड व कैल्शियम, मैग्रिशियम अर सोडियम रा नाइट्रेट्स मिठै। इण कारणे ओ 
पाणी भारी हुवे अर जदै इण पदार्था री मात्रा आपरी सीमा पार कर जावै तदै ओ पाणी 
पीवण रै जोगो नी रैवै। राजस्थान में घणकरा वैद ऊंडै पाणी रा है। इण चैयं में फ्योगीन 
री अर नमक री मात्रा इत्ती हुवै कि अैड़ो पाणी पीवण सूं मिनख अर जिनावर बीमार हुये 
ज्यावे अर घणकरा तो मर भी जाया करै। 


इण सगली वातां सूं ओ नतीजों निकछै कै पाणी किणी भी तरीके सू मिलें, पण 
हैक तरै रै पाणी में किणी न किणी तरह री अशुद्धियां जरूर हुया करै। इण खातिर 
पाणी री उणरी शुद्धता व निरोगता रै वास्ते पूरी तरे सू जाँच करतो रैवणों चाहीजै जिणयूं 
मिनखां रो अर जिवाबरशं रो स्वास्थ्य ठीक राखियौ जाय सकै। अगर जिनावरं रे 
स्वास्थ्य ठीक रैवेला तो उणां सूं होवण बाढ्लौ उत्तादन जीवाणु रहित मिलैला अर इण री 
उपयोग जद मिनख कौैला तो वांने किणी तरह री बीमारियां री खतरे नी रैवेला ! 


पाणी प्रदूषित हुवण रा कारण 


. घरा॑सूं निकब्योड़ो 'णी (ए) रोग पैदा करण वाद्य जीवाणु अर 
(मढ-मूय, रसोईघर अर न्हावणघर (वी) कार्दनिक पदार्थ 


री पाणी) 
2. कारठानां सूं वारे आदतो गंदों (ए) घातु अर विना धातु वाढ्य जैरीता 
पाणी रसायन अर (वीं) दीमारियां पैदा करण 


बाढ्य जीवाणु 
30 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण 


3. शवां सै ठीक तरीके सूं निस्तारण (५) रोग पैदा- करणवी्य जीवाणु -अर 
नीं करणो अर उणां नै पाणी रै (वी) वदवू पैदा होवणी « हर 
सोतां में फेंक देवणो बे कल 

4. विरखा रै पाणी में वायुमंडल सूं. (ए) अम्ल (बी) क्षार ' (सी) कार्वन 
अशुद्धियां डाइआक्साइड “अर” (डी)* सल्फर 

डाइआवसाइड +« 


. खेती-वाड़ी सूं जुड़योड़ा प्रदूषक. (०) रासायनिक खाद (वी) कीड़ा मारण रा 
रसायन अर (सी) ह्यूमिक अम्ल 


6. भौतिक प्रदूषक (0) गर्मी अर (बी) आणविक विकिरण 


राजस्थान में घणकरी आवादी तो गांवां में हीज रैवै। गांवां रा अर सहर रा 
मिनखां ने साफ पाणी रै वावत अर उणसूं जुड़ियोड़ी स्वास्थ्य समस्यावां रै बारै में घणी 
ठा कोनी है। मिनख घणी ठोड़ अठ रै तपते तावड़े अर दूजै मौसम में पाणी री व्यवस्था 
करावै ताकि अठै रा मिमख अर जिनावर आपरी तीरस मिटाय सकै। पण इण वास्ते 
जणै-जणै नै अर पाणी री व्यवस्था करण वाढछा ने इण बात रौ पूरो ख्याल राखणो चाहीमै 
कै शुद्ध अर निरोग पाणी कैड़ो हुवे अर जै जैड़ो पाणी पीवण वास्तै नी मिक्कै तो मिनखां 
अर जिनावर् नै किण किण भांत री वीमारियां गै सामनो करणों पड़ सकै है। सहर अर 
गांवा में जठे भी मिनखा ने अर जिनावरा नै जैड़ो भी पाणी मिक्ठै वै बिना सोच्यां-समझया 
झट सूँ उण पाणी सूं आपरी तिरस वुझाय लैवै अर इण तरै सूं वै आफत मे पड़ ज्यावै। 

पाणी रौ प्रदूषण किण किण कारणां सूं हुवे अर इण री ठा कियां लाग सकै आं 
सैग वातां री पूरी जाणकारी स्वास्थ्य रै वास्ते घणी जरूरी है। राजस्थान रा घणा मिनख 
खेती-बाड़ी करै अर जिनावरां ने पाछनै उणां मायै आपरो गुजारी करै। खास तौर सू 
पाणी रौ प्रदूषण मिनखां अर जिनावरां रै मछ-मूत्र ने सही तरीकै सूं निस्तारण नीं करणै 
सूं अर खेती-वाड़ी रै काम आवणिया रासायनिक खाद व कीड़ा मारण रै रसायनां मे 
फसलां माय ठीक तरीके सूं नीं वापरण सूं हुवै। ओ देखणै में भी आवै कै मिनख घणी 
ठौड़ां जनावरां ने मरणै रै पछै वाने पाणी रै स्लोतां मांय वैवा देवे। कारखानां सूं 
निकछयोड़ों पाणी भी नदियां में नाखीजै। गावां में मिनख वरस में घणा महीनां तक 
पोखर या तव्णव अर वावड़ी रो ही पाणी पीवै। पाणी रै वां स्रोता सूं जनावर भी आपरी 
तीरस बुझावै पण इणरै साथै ही वै पाणी में जाय'र गोवर व मूत भी करै। सुअर, भैंस 
अर कुत्ता गरमी सूं बचणै रै खातिर पाणी में ही बैठा रैवे अर उण में मछ-मूत करै जिणसूं 
पाणी संदूषित हुवतो रैवै। 

विरखा रै मौसम में जिकी अशुद्धियां पाणी आपरै साथै वायुमंडल सूं लावै उणगें 
अम्त, क्षार, कार्वन डाइआक्साईड अर सल्फर डाइआक्साइड खास तौर सूं होव। बरती 
मायै ओ पाणी वैदै जदै खेती रै काम आवधिया प्रदूषक भी इणमें घूटीज ज्यारै, जिणमे 
खास तौर सूं रा्नायनिक उर्वरक, कीटनासक रसायन अर द्यूमिक ऊन्त्र हुव। हम 
अम्ल पत्तियां रै सडने सूं वणै। इण पाणी रै जमीन में रिसाव सूं वेश अर बाढ़ 


पाणी रा स्नोत > ९ <. 


छा 


तत्यव अर वैश दोनूं गै पाणी दूषित हुय जावै। औड़ो पाणी भलाई दीखण में साफ हुवे 
पण ओड़ौ पाणी पीवणे सूं मिनख अर जिनावर दोन्यू ही बीमार हुय ज्यावै। 

सहय व गाबां में दूध रे धंधो आछो चाले है। अगर प्रदूषित पाणी, दूध या 
उणसूं वण्योड़ा पदार्था रै सम्पर्क में आवै तो दीने भी प्रदूषित कर दैवे। इण में 
क्लोस्ट्रीडियम वैलशाई अर एन्ग्रैक्स बीमारी रा जीवाणु मुख्य रूप सूँ प्रदूषित पाणी सूं दूध 
में रक्त ज्यावै | अगर दूध नै घणी टैम तांई नी उकाक तो जै जीवाणु मरै कोनी आए जैड़ी 
दूध पीवणे सूं मिनख अक्सर बीमारियां यूं पीड़ित हूय ज्यावै। 

आशणविक विकिरण रै वर में घणी वार सुणण में आवै, इणनै आखियां सूं कोरी 
देख सको। पण इण रै कारण जो वीमारियां हुवै उण सूं ही ठा लागै के अ आणविक 
विकिरण रै कारण सूं हुई है। आणविक विकिरण पैदा करण वाढ्म तत्व जदै पाणी मांय 
मिछ्े तो वै भ्रयंकर समस्या पैदा कर दैवै। आकाश व दूजी जागां सूं एक साल में कुल 
0.] राड विकिरण मिढछै। पण एक साल में इणरी मात्रा 5 राड सूं घणी नीं वधर्णी 
चाहीजै। राड किणेई द्वारा लियोड़ी विकिरण खुराक री इकाई हुवै। आ जैक ग्राम मांस 
पेशियां या किणी पदार्थ रै द्वादा लियोड़ी विकिरण खुशक री मात्रा हुवे है (ओक एम, 
राइः 0.007 राड)। डाक्टरां री कैवणो है कै जठै विकिरण थी मात्रा कम हुवै उठे कैंसर 
री बीमारी सूं पीड़ित मिनखां री सख्या में भी कमी हुवै। 


प्रदूषित पाणी सूं मिनखां अर जिनावररां में फैलण वाछी बीमारियां 
प्रदूषित पाणी रै कारण सूं मिनखां अर जिनावरं में सूक्ष्म जीवाणुवां अर 
रसायनां रै कारण यणी वीमारियां हूय ज्यावै है अर वे सै इण तरै सूं है : 


.. प्रदूषित पाणी में सूक्ष्म जीवाणुवां रे कारण सूं पैदा हुवण बाढ्ली वीमारियां 
0) मिनखां में प्रदूषित पाणी सूं हुवण बाली बीमारियां 





संक्रामक बीमारियां सूक्ष्म जीवाणुआं री बीमारिया 
रा कारण किस्मां/वर्ग 
्‌ ठ् 3 

चाइरस हिपैयइटिस वाइरस ए अर दी वाइरल हिपैटाइटिस 
पोलियो वाइरस पोलियोमाइलाइटिस 

वैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बेलशाई गैस गेंग्रीन 
ऐस्करिटिया कोलाई गेस्ट्रोएन्टराइटिस 
पास्चुरैला टूलेरेन्सिस टूलेरिमिया 
साल्मीनीला टायफी खरयफ़ीयड 
साल्मोनीला पेद्टायफी पेराटायफीयड 
शिगला स्पीशीन वैसिलगी डिसोन्टरी 
स्ट्रेष्येोकोकस फीकलिस एन्टराइट्रिस 
विद्रियों कौलेरा कौतलेरा (हैजा) 


2 पापी सै प्रदूषण अर निवारण 


जल अर इक अचल मी पा आन लिन चमक नी 3 व 5 आर आम 
] 2 कफ (७ ए.६ ००३९ १७११ 


साझोकीस  वेलेसाइत )..  -&प7 /ज॑+ए लेप्येसाइग +७ ्ीं कि 
इक्टीऐहिमोरेजिका. ५ वेल्पेग.... , 
प्रोटोजोआ एन्टेअगीया हिस्टोलिटिका5 _ “अमीविएसिरा७र" 
जिआएंडिया लेग्वलिया “०... . पेज एडयेरिर्त 
हेल्मिन्ध ऐस्केरिस लम्द्रीक्षायडस -ऐस्केरिस हुशता (दस्त लागे) 
एन्ट्रोवियस वर्मीकूलरिस ट्रैड वर्म 
इकाइनोकोकस प्रेन्यूलोसस.. हाइडेटिड रोग 
ड्रेकनकूलस मीडीनसिस नारू रोग (इण वीमारी रा भ्रूण 
साइकलोप में रैबे अर मिनख 
इणां ने पाणी रै साथ पी ज्यावै) 
सिस्टोसोमा जापानिकम सिस्टेसोमिएसिस 
सिस्टोसोमा वान्सिनि. वीमारी (आ पाणी में रेवण बाके 
सिस्टोसोमा हिमेटोवियम सिरकेरिया में मिले) 


पाणी में जीवाणु हुवण सूं मिनखां में हुवण बाछी वीमारियां : 


. बाइरल हिपैटाइटिस या पीढिया (४एछ पटए(॥5 ठा 3 प90॥०९) 

उन्हाै में आ वीमारी घणी फैले अर कदैई-कदैई तो आ बीमारी महामारी रै ज्यूं 
फैलै। गरमी में सहरां अर गांवां में आ बीमारी आग री भाति फैलै। आ वीमारी 
हिपैटाइटिस वाइरस ए अर वी सूं हुबै। मिनखां में वाइरस ए सीधे सम्पर्क सू फैले अर 
इण सू पूरे सरीर टूटण लाग ज्याव, माथौ दुख, हछको ताव रैबै अर जदै ताव कम पड़े 
तो पीछिये री असर लखावे, मूत गरै रग रो उत्ते अर मछ रौ रंग हल्को हुवे। चौदह 
साल सूं छोटी उपर वाढां में इण चीमारी सै असर घणों हुवे जदकै हिपैटाइटिरा वी 
वाइरस री वीमारी एक दम सूं मिनखां में आ जावै अर इणमें चामड़ी मायै चकता वणै। 
इण बीमारी में मरीज ने घणी तकलीफ हुवे अर वो मर भी सकै। दांत उखाड़ण रे पाए, 
इण वीमारी रै रोगी रै नसड़ी में लगायोड़ी सूई जदै दूजे वीमार रै वास्तै काम में लेवै या 
इण रोगी से खून दूजे मिनख में चाढै तो आ वीमारी उणां में एक सूं चार महिना रै माय 
फैल जावै। आं दोन्यू तरै रा वाइरस सूं आखियां पीढी हुवै, खून री कमी रैवे अर यकृत 
गये सोजो आ ज्याबे, दरद व भावएण रेवे। 

इण वीमारी मै भुगतण वाढै या ठीक हुयोड़ै मिनखां ने अलग राखणा ठीक रैवै। 
जदै आ वीमारी फैले उण वगत पाणी उवाक्र'र ठंडी करने पीवणो चाहीजै। तछाव था 
दूजे पाणी ने साफ करने काम में लेवणौ चाहीजै। इण रोग रै मरीजां रै काम में लियोड़ी 
सूई दूजै मरीज रै वास्‍्तै काम में नी लेवणी चाहीजै। 


2. पोलियोमाइलाइटिस (एज्ाणाएगाप5) 
आ वीमारी मिनरझां में पोलियो वाइरस सूं हुवे। इण वीमारी में माथी दुख, 
उल्टी आवै, बुखार चढे अर वैनै लकवी हुय ज्यावै। इण वीमारी रा वाइरस रोगी 
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पिनख रै नाक अर मूंडै सूं बैक्ते पाणी में हुवे! इणसूं आ वाइरस हवा में अर पाणी रै 
स्रोतां में पूगी अर दूजा मिनख जैड़ो पाणी पीवै तो बीमार हुब ज्यावै ! बीमार रै मह् में 
भी इण बीमारी री वाइरस रैवे अर उणसूं पाणी सौ प्रदूसण हुवतौ रैवे। साफ पाणी 
पीवण रै काम में लेवणी चाहीजै अर वीमार मिनखां ने प्राणी रै ख्रोतां में नी जावण 
देवणो चाहीजै। टावर ने इण वीमारी सूं वचावण खातर रोग निरीधक टीकां री खुशक 
दियवणी चाहीगै। 


3. मैप्त गेंग्रीन (9385 0थ्गश्ञाण्गल) 

औ रोग क्लोस्ट्रीडियम बेलशाई सूँ हुवँ अर इण बीमारी या जीवाणु समर रै 
जिण भाग में रैबै वै भाग तेजी सूं सड़णनै लागै, उठै हवा पैदा हुवे अर इणने गैस 
गरेंग्रीन कैवै। सरीर सूं औ जीवाणु मक्त रै साथै निककै अर उणसूं पाणी संदूषित हुवै। 
जैड़ौ पाणी जद मिनख पीवै तौ उणां में आ बीमारी हूय जावै। अ जीवाणु व्रण में रैवै 
अर उठ जै आपरी मौई सू एक तरै रै जैर छोड जिणसू वीमार ने धणी तकलीफ हुवै। 


4. गेस्ट्रोएन्टराइटिस (ए570शा।ला03) 

एस्करिटीया कीलाई सू औ रोग हुवै। जिण पाणी में इण वीमारी रा जीवाणु 
हुवै उनै जद मिनख पी लैवै तो जै जीवाणु वीरी आंतड़चां में पूण जावैं। जदै जै सरीर 
रै किणी हिस्से में पूगे तो उणै सूं बीमारी हुवै। मूत रै रास्ते में इण वीमारी रौ अमर 
घणौ हुवै। दो साल रै टावर में इण जीवाणु सू दस्त री बीमारी हुवे अर जवान उमर 
वाढ्यं में जदै उगरी सरीर री वीमारी रोकण री ताकत में कमी पड़े तौ वीं नै में भी दत्त 
री सिकायत हुवै। इण जीवाणुवां सूं सिस्टाइसिस, एपेन्डीसाइटिस अर कोलीसिस्टाइसिस 
चीमारियां हुवे। पाणी में अ जीवाणु वत्ती सूं वत्ती चौईस घंटों तक जी सकै इण वाह 
जदै भी अ पाणी में लापै तो उणसूं ओ अन्दाजी लागै कै औ पाणी थौड़ाई घंरां पैली 
ही मछ-मूत सूं संदूषित हुयौ है। पाणी में मल-मूत सूं संदूषण नी हुवण दैवण शूं इण 
बीमारी मायै घणकरशो काबू पाईज सके है! 
5. टूलेरिमिया (९७एणथाटगांव) 

मिनखां में आ बीमारी पास्वुरेला दूलेरिन्सिस जीवाणु सूं हुबैं। मिनख जद 
दूपित पाणी पीवै तो वांमे आ वीमारी हुवै। इण वीमारी सूं ताव चढ़े, सी लागै, पर्गां 
माये उभी नी होइजै मै लप्ग्रन्थियों मे सोजी आ जायै, उणमें रस्सी पड़ जावै। 
आपेग्यप्रद पाणी पीवणे सू इण वीमारी सू किणी तर रे डर-भौ नी रैवै। 


6. रापफौयड अर पैराययफीयड (7५४फ़ाणव & एथवछज़ागत) 
मिनखां में आ वीमारी बैसिलस टायफोसस सूं हुवै। आ बीमारी जिनावशं में 
कोनी हुवै। मित्रखां है सरीर में अ जीवाणु दूषित पाणी रै साथै घुते! इण बीमारी सूँ. 
चाये मिन ठीक भी हू जावै त्तो भी उणरी आंतड़यां में घणै दिनां ताई इण बीमारी रा 
जीवाणु रैवै अर उणौ मक रै साथै औ सरीर सूं वारे निकछता रैबै। पैराययफौयड 
चीमारी साल्मोनीला पेराटायफी सूं हुवै अर ययफ्रौयड री दांई ही आ वीमारी फैलै। 
* पाणी है प्रदूषण अर निवारण 


दोनूं जीवाणुवां सूँ वीमार मिनखां ने उल्टी आवै, पेट दुस्ते अर दस्तां लागै। मायौ दुख, 
हाइ-हाड दुसे अर सरीर में घूजणी रैवै। 


7. बैसिलरी डिसेन्टरी (3ज्लोगज तशश्थाप) 

आ वीमारी शिगला स्पीसीन रे जीवाणुओं सूं हुवै। इण चीमारी रा जीवाणु 
जदै मोटौड़ी आंत में पूरे तो उठे घणी नुकसाण करै। इणसू पेट दुख, दस्तां लागै, ताव 
चढ़े, ताणा आवै, दस्ता में ताजौ सून, पीव अर आंतड़यां सूं रिसीजियौड़े जैड़ी पाणी 
हुवे। इण चीमारी रा जीवाणु सरीर मांय पूर्यां रै पडै बारह घंय सूं लैयर सात दिां में 
कदैई भी आप री असर दिखाय सकै। पायी री साफ राफाई राखियां सूं इण वीमारी रौ 
उतर कम रेवै। गर्मियां रै मौसम में इण वात री पूरी ध्यान राखणी जरूरी है। 


8. एन्टराइरिप (ग्राष्या।७) 

आ बीमारी मिनखां में स्ट्रेप्मेकोकस फीकलिस सू हुवै। पाणी जदै इण वीमारी रै 
जीवाणु सूं संदूषित हुवे, तौ जैड़ी पाणी पीवण सूँ जै जीवाणु आंता में पूगे अर इणसू मूत 
*ै रास्ते में वीमारी पैदा हुवै। की हदताई दांतां री वीमारियां भी इण जीवाणुवां यूं हुवै। 

9 कौलेगा या हैजा (ए0॥णलाण) 

आ एक पाणी सूं फैलण वाढी बीमारी है जिकी कै विद्रियो कौलेगा जीवाणुवां 
यूं हुवे। गर्मी रै टैम में पाणी रा सोत जदै इण जीवाणुवां रूँ संदूषित हुवे तो अैड़ी पाणी 
यदरां अर मोटां ने वीमार करै अर उणी टैम इलाज नी करायो जायै तौ वीमार री मौत 
भी हूव सकै। विरखा आवै जद पाणी शा घणकरा सोता सो प्रदूषण हुवे उणमें औ 
जीवाणु तो खास है। हर साल इण बीमारी सूं भारत में घणा सहरां अर गांवां में किताई 
मिनख इण वीमारी सूं मर जाया करै। औ जीवाणु मिनखां रै सरीर सूं वारे म् रै साथे 
आवै अर इणसूं पाणी रौ प्रदूषण हुवै। पाणी नी मिलणै सूं अ जीवाणु जमीन माथे घणी 
दैम तक जींवता नी रै सकै। चूने रै एक प्रतिशत घोछ में अ एक घंटे में मर जावै। इण 
बीमारी में रोगी ने घणी उवाकां हुवे अर पाणी जैड़ी पतली दस्तां लागै जिकी चावक रै 
पाणी सी हुवे जिणमें मिचढली सी वास आवै। इण कारणे सरीर मे पाणी री कमी हुये 
जावै अर बीमार वारै घंटा सू चौइस घंटा रे मांय मर भी सके। मूत नी आवणै री 
सिकायत रैवै, मांसपेसियां में मरोड़ा आवै, कमजोरी आ जायै जिणसूं उने चेतौ नीं रैवै, 
दीपी कम रैबै, अर खून नाड़ियां में होकै होठै वेद | जदैई पाणी रे प्रदूसण री वैम हुवे 
तो पाणी री उपचार करियां रै पठै इज पाणी पीवणे रै वास्तै काम लेवणो चाहीजै। 


जिण जगै आ वीमारी फैलिया करै उठ रै मिनखां नै हर साल हैजा री वीमारी सू वचणै 
सर टीका लगवावणा चाहीजै। 


१0. चेल्स वीमारी (एएल॥'5 ताडटब5०) 


लोगां में आ दीमारी लेष्टोस्पाइरा इक्टीरोहिमोरेजिका सूँ हुवै। इण वीमारी में 
त्ताव चढै, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा नै दिमाग री झिल्यां माथे असर हुवै। इणमें इनफ्लैन्जा 
चीमारी सा लखण दीखै, पीलिया हू जावे नै मूत में एलव्यूमिन आवै। 
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4. अमगीविएंसिस (॥70'छपिडो 

आ वीमारी एन्टेअमीवा हिल्टोलिटिका सूं हुवै। प्रदूषित प्राणी ही इण रोग मै 
फैलावण री खास कारण है। इण बीमारी शा लछण धीरे-धीरे दीसणे में आवे, थोड़ी 
धोड़ी टैम सूं दस्तां लागै अर कब्जी री भी सिकायत रैवै। पेट री दरद मुसगै-मुसरी, तो 
कदैई घर्णों भी हुवे, जी घवरावै, उल्टी आयै अर भूख नी लागै। पाणी रै वावत सफ़ाई 
रखे यूं इण वीमारी मायै काबू पायो जा सकै। 


१2, जिआरडियेसिस (ठवात9585) 

जिआएडिया जेम्यलिया सूं जिआरडियेसिस हुवे। आ वीमारी यबरं में घणी 
हुवे। बीमारी में इणसूं पेट दूखणे शी सिकायत रैवै ने पतली दस्त लागती रैबे निणयूं 
सरीर में पाणी री कमी हूय जावै। जिआरडिया री सिस्ट बीमार मिनस् है म साथे 
सरीर सूँ वारै विकक्कै अर णै इने ठीक ढंग सू विस्तारण नी कियो जावे तो उणर्यूँ प्राणी 
सौ प्रदूषण हुवै। जैड़ौ पाणी पीवगे यूं मिनखां में जिआरडियेसिस हूय जावै। कदे कदासत 
पित्त री बैली मायै भी असर हुवे जिणसूं पेट दूखै अर पीढिये रा लछ॒ण दिखण लागै। 
मिनखां रै मछ सूं पीवणै है पाणी है प्रदूसण रोकीज तो आ वीमादी घणकरी काबू में 
आय जाबै। 


3. एस्केरिस री वीमारी (85८७॥॥8843) 

आ वीमारी एस्केरिस लम्प्रीकायडूस कृमि सूं हुवे अर औै सरीर थी छोते 
आंतड़ियां में रैवे। आंतड़ियां में भादा कृमि अण्डा दैवे जिका मिनखां है मठ रै साथै 
सरीर रै वारै आवै, पाणी सै प्रदूषण हुवे! अैड़ी पाणी पीवण सूं दूजा मिनरखां में भी आ 
बोमारी हुय जावै। आंतां सूँ औ लावा खून री नदियां रै रास्ते हृवतां फ्ेफडं में पूरे। 
खांसी आवै जदै ओ लावा फेफड़ां सूं वारै निकल'र कण्ठ में आवै। जंदै मिनख खंछार 
गिटे जिणयूं जै लार्वा पेट रे रास्ते हूवता थके पाछा आंतां में पूग ज्यावै] टैम खायां जै 
पूरा कृमि वण जावै अर अण्डा देवण लाग जावै, जिका मिनखां रै मक् रै साथे सरीर पूँ. 
वारे आवै अर इण तर सूं यां रौ जीवग चक्कर पूरी हूय जावै। जदै औ आंतां में हुवे तो 
ओ अपेन्डिक्स अर पित री नकियां में हुवे तो उठ पित्त रै बैवण में रुकावट वणै जिणर्यू, 
पीकिये री वीमारी हूय जावै। नर कृमि पन्द्रह सूं त्तीस सेन्टीमीटर लाम्बों ने चार 
मिलीमीटर चौड़ी हुवे जदै के मादा कृमि पचीस सेन्टरीमीटर लाम्वी ने प्रांच मिलीमीदर 
तक चौड़ी हुवै। इण बीमारी में वीमार मिनख ने दस्त लागै, पेट दुखे अर फेफड़ी ने 
नुकसाण हुयां सूँ सांस री तकलीफ रैवैं। 

4. प्रैड वर्म या चुरने (47ट्वव एणथग) 

इण वीमारी रा कृमि एन्द्रोवियस वर्मीकूलरिस है। इण बीमारी रा कृमि मिनखां 
में पाणी रै कारण फैलै अर खास तौर सूं यबरां में बारी गुदा में जोर री खाज़ पैदा 
कौ। इण बीमारी रा नर कृमि आधा सेन्टीमीटर सूँ छोय हुवै जदकै मादा कृमि एक 
सेन्टीमीटर ताम्वी हुवै। इण कृमि रा अण्डा मल में कम देखीजै। गुदा रै कत्ै री चामड़ी 
नै आली रूई सू साफ करणे रै पछै उणा सूँ स्लाइड वणा तै देखे जदै इण वीमारी री ठा 
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पड़ै। जै अण्डा मिनर्खा रै सरीर में दौ तरे सूं घुसै। जदै मिनख गुदा माधै खाज करे 
उण टैम जै अण्डा उणा रै नख में घुसे अर जद आंगदी मूंडे में राख तो उण सूं वे 
सरीर में पाछ पूण जाबै। मछ सूं प्रदूषित पाणी में जद अै अण्डा हुवे तो अैड़ी पाणी 
पीवण सूं जै अण्डा मिनखां रै सरीर में जावैपरा अर वांमै वीमारी पैदा करै। अण्डै सूं 
कृमि वणण में पन्द्रह दिन लागै। वीमारी मायै कावू पावणै वास्‍्ते साफ सफाई विरतणी, 
मत नै ठीक तरै सूं निस्तारण करणो अर साफ़ पाणी पीवणो चाहीजै। 


१5. हाइडेटिड रोग (न90त06 त5285०) 

इकाइनोकोकम्त ग्रेन्यूलोसस कृमि सूं मिनखां में हाइडेटिड वीमारी हुबै। जै कृमि 
सिर्फ कुत्ता, सियार अर लोमड़ी री आंतां में रैवे। इण जिनावरा रै मछ में कृमि रा अण्डा 
सरीर रै वारे आवै। वीमारी रा अण्डा पाणी रै सायै मिनख, भेड़, बकरी, घोड़ा, गाय ने 
भैंस रै सरीर रै मांय पूगे अर बारे सरीर मांयनै सिस्ट पैदा कौ। इण तरै सू कृमि तो 
कुत्ता, सियार, लोगझ़ी में रैवे अर मिनखां व जिनावरं रे सरीर मे सिस्ट हुबे। आतड़या में 
अण्डं सूं लार्वा वण अर जै उठ खाडा कर नै यकृत, फेफड़ा, गुदा, दिमाग नै सरीर री 
मांसपेसियां में कठैई भी पूण सके अर बठे आलपिन रे माथै जितरी सूं लेय फुटबाल रै 
मितरी मोटी सिस्ट वणा सकै। इण सिस्ट ने हाइडेटिड सिस्ट कैवै। आ वीमारी राजस्थान 
रै णा सहारा नै गांवां में उठे रै मिनखां अर जिनावरं में देखीजती रैवै है। जदै हाइडेटिड 
सिस्ट सूं बीमार हुयैड़ा जिनावर मरै अर दारै शवां रौ मांस जदै कुत्ता या सियार खा जावे 
तो अ सिस्ट मांस रै साथै वारे सरीर मांय पूग जावै। मोटी सिस्ट सफेद रंग री एक 
टैनिस री दी ज्यूं दीसे अर इणमें पाणी जिसौ सफेद पदार्थ रैवे तथा आ पिलपिली सी 
हुवे। सिस्ट में जिका स्कालेक्स हुवै वे कुत्तां री आंतां में वपि अर कृमि रौ रूप धारण कर 
लैवै। इण कृमि री लम्बाई सिरफ आधा सेन्‍्टीमीटर हुवै। जिनावरां रै मरथोड़ै सरीर रा 
ठीक सूं विस्तारण करणै अर कुत्ता, सियार, लोमड़ी नै जिनावरां सै मांस नी खावण देवणे 
अर बारे मर सूँ पाणी रै संदूषण हुवणौ रोक्यां आ वीमारी मिनखा नै जिनावरं में नीं 
हुवे। इण बीमारी ने कावू में लावणै रै वास्ते सहर रा सगत्य ही कुत्तां ने एक ही सागै 
दवाई दिरीजै, उणारे आंतां सूं इण कृमि ने वारे सरीर सूं बारे निकाछ नै उगारै मछ री 
ठीक तर सूं निस्तारण करीज तो पार पड़ै। 


6. नारू या नहरुआ री वीमारी ("प्आरापटव एकता छा णिबहुणा एणग्ा) 
पाणी सूं फैलण वाढी नारू वीमारी ड्रेकनकूलस मीडीनसिस क्ृमि सूँ मिनर्खां में 
हुवे। आ बीमारी राजस्थान रै घणाई गांवां में उठ रै मिनसां में कई सालां यूं देसीजती आ 
री है। जिका गांयां में पाणी री स्वच्छता रै वौरै में नी समझे अर दावड़ी, दटाव अर पोछर 
रौ पाणी जद विना छाण्या पीवै अर उण में जदी नारू वीमारी श लार्वा हुई तो वांगे आ 
बीमारी हूय ज्यावै। नाह सेग रा कृमि जिण मिनरस में हुवै वीरे सरीर मायै फाला वणे। 
इण फालां सूँ नाक कृमि रा लार्वा पाणी में पूणे अर पाणी में रैवणिया साइकलोप्स इपां ने 
गिर तैवै। जै लार्वा साइक्तोपस रो आंतां नै चीर ने उठे सूँ वारे सरीर रै दूजा भागां में पूय 
ज्यादे। पाणी पीवती टैम ऊ साइक्लोप्स मिनयां रै पेट में पूण जावै। अठै साइक्तोस पु, 
तार्वा यारे आवै ऊर वै मिनयां रै हाथां-पगां री मांस-पेसियां में पूति अर एक साल में 
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पूरा मृमि यण जावे। गिनया ९ शरीर में नर अर मादा दौई कृषि णर्े हुवे तौ तर एृद्रि यूं 
मादा कृमि गरम घारण कै अर उपरै पछ्े नर कृति मर ज्यातै। साद्य कृति सदर ही 
यंगां, टयनां मै पर्गां है ज$ भागों में पूनी निझा कै घथाकर पाणी सांय डूवियोड़ा रैवै। इस 
तौर सूं पाणी में कृमि आपता लार्बा छोड दैवे। नारु कृमि रा लावा पापी मय एक यूँ तीव 
सप्ताह तक ई जी सऊकै। नर कृमि एक यूं तीन सेन्टीगीटर लाम्दो हुरे जद के मादा कृमि दो 
फीट लाम्वी हुवा कौ अर एक मौटै हरे ज्यां दीती। इण रै सरीर सूँ एक तौर सै रस निकठे 
जिषयूं उठ तेज यान चाते अर उठे छाली बचै। उडी हालत मांय जद बीमार मिनय 
चाषी रै ग्ोतां गांय जावे तो उणां है घाव यूँ तावा तिरुद मै पाणी मांय धत्या जावे। प्री 
में रैवथिया साइक्लोप्स इण लावा ने गिट तैदे। साइफ्तोप्स पाणी मांय सिरफ तीन महीनों 
तऊ ही जीता रैवै । अगर बोगारी है टौड़ ये मिनय पाणी नै छाथ मै पीर अर इण है साध 
ई बीमार मिनर्या मै पाणी है सोतां में नी जावण दैवे तो वे इण बीमारी साध काबू पाय 
राकै। इण बीमारी सू मिनयां में ताब बढ़े, उल्टी आये, मायी दुरे है वीरी जीव दौर हूवे। 
कृमि वाढी दीड़ मित्रया ने धणों दरद हूबतों रैवै। 


75 सिस्टोसोमिएसिस (5लाडा0507रागिआड) 

सिस्टोसोमा जापानिकम कृमि पोर्टल सिश में व अर इपरा ऊण्डा मिनयां है मठ 
साथै सरीर सू बारे विकेट | इण या लार्वा पाणी गांय धोंपां रै सरीर माय रैबै। मिस्टोसोमा 
वान्सिनि कृमि पोर्टल सिया अर मठासय री सित में रैवे। इधर अष्डा मत रै सापै सर 
यूं वारे निकछै। लावा सीप में रैवे अर कीं टैम प्ठै वे इणयूँ बारे आवै अर मित्यां री 
चामझी रै रास्ते सू परीर में जाय नै पोर्टल गिरा मायै जाय पूरे अर उठै ओ दृमि वे। 
सिल्टोसोमा हिमेटोवियम मिनरां रै मूत्र संस्थान में रैये । इणवूं बीमार रै झूत में पूत आगे। 
अ कृमि पोर्टल शिया अर मूत्राराय री सिद्य में रैवे। नर क्ृमि डेढ़ ऐेन्टीमीटर अर मादा 
कृमि ढाई सेन्टीमीटर ताम्वी हुवे] इण कृमि रा अण्डा मल-मूत रै साथै सरीर यूँ तिरुटे 
अर इणशा लार्वा घोंपा मांव रैबै। घोंयां सूं तिकछ मै लावा मिनरयां री बामड़ी रै रासलै यूं 
हूवता जै सह घूत माय जाय पूगे। इ तरे सूं ऊ फेफड़ां में अर दिल र रास्ते हूवर्ता बीए 
सरीर रै पोर्टल सिरसा अर मूच्रासय में पूग ज्यावै। इण अंगां में अ आपती टैम काई अर के 
पूरा कृमि वणै अर वांदी जीवन चक्रर पूरी हूय ज्यादै। इण वीमारी माधव कावू करण वाली 
घोंधां अर सीपां ने पाणी रै सरोतां यूं हट देवणों धाहीजै। 


00) जिनाव्एी में प्रदूषित पाणी सूं हूवण बाढ्ी बीमारियां 


संक्रामक सूक्ष्म जीवाणुवां री किस्मां /वर्ग बोमारिया 
बीमारियां रा कारण 
! 2 

वाइरस खुरपका-सुहपका रोय री वायरस खुरपकान्मुंहपफरा-.. वीमाी 
रिन्डपैस्ट वाइरस जिनावश है प्लेग या स्न्डिरपैस्ट 
न्यू कैसल वाइरस या रानीखेत न्यू कैसल रोग था रानीखेत सी 
बीमायी री वाइरस बीमारी 
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] 
बैक्टीरिया 


स्पाइरीकीटस 
प्रोयेजोआ 


हैल्मिन्थ 


2 3 
वैतिलस एन्ग्रेतिस एन्ग्रैक्स 
ब्रूसेला एवार्टस्‌ ब्रूसेल्लोसिस 
क्लोस्ट्रीडियम वेलशाई गैस गेंग्रीन 
क्लोस्ट्रीडियम शोभिआई लंगड़ी रोग 
एरिसिपेलोशिक्स 
रूजियोपेथी सूआरं में एरिसिपेलास 
ऐस्करिटीया कोलाई वछठड़ां में दस्त लागणी 
माइकोवैक्टीरियम 
पैराट्युवर्क्यलोसिस जोने रोग 
माइकोदैक्टीरियम 
ट्युवर्क्युलोसिस क्षय रोग 
(गाय, मिनख अर मुर्गी में क्षय 
शोगां रै जीवाणुवा री किस्मां) 
वैसिलस मेलिआई ग्लेंडर्स 
स्ट्रेप्पेफीकस इकाई स्ट्रेन्गल्स 
लेप्टोस्पाइरा बोविस गावां में लेप्टेस्पाइरा 
लैष्टोस्पाइरा केनिकोला केनिकोला बुखार 
लेप्टोस्पाइरा 
इक्टोरोहिमोरेजिका वेल्स वीमारी 
आइमेरिया री किस्मां जिनावर्त अर पंछियां में 

काक्सीडीयोसिस री वीमारी 

एन्टेअमीवा हिस्टोलिटिका. कुत्तां में अमीबिएसिस री 


फैसियौला हिपैटिका 
सिस्टीसरकस वोबिस 


डाइफाइलोवोप्रीयम लेटम 
इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस 


टोक्सोकेरा केनिस 
एस्केरिस सम्म 


वीमारी 

फैसियोला वीमारी 

मांसप्रेसियां में सिस्टीसरक्रस री 
अवस्था 

साइक्लोपस में बीच री अवस्था 
अर मछली में प्लीओसकॉइड 
तार्वल अवस्था 

जिनावररं में हाइडेटिड वीमारी 
एस्केरिस वीमारी (दस्तां लागै) 
ऐस्करिस है कारण फेफड़ां में 
सोजन आवै। 
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2. खुरपका-मुंहपका रोग (700०४ ब्कव १(०एफा वाउ०25०) 

आ वीमारी वायरस रै कारण सूं हुवै है। सगढ्या ही खुर वाढ्व जिनावरं खासकर 
गोवंश, सूअर, भेड़ अर बकरियां में हुवण वाढी आ घणीकर झट सूं फैलणै वाली बीमारी 
है। आ बीमारी पाणी सूं एक जिनावर सूं दूजै जिनावर में घणी तेजी सूं फैलै। वीमार 
जिनावर जद कुंडी या तलाव सूं पाणी पीवै, जद इण बीमारी री वाइरस जिनावर रै मूंडै सूं 
निकल्यीड़ी लार सूं समर पाणी में फैल ज्यावै अर दूज़ा जिनावर पाणी पीवै जद उणां में 
ओ रोग हूथ ण्यावै। 


इण वीमारी में जिनावर्य रै मूंडे में अर छुर्मं रै वीचींबीच छात्रादार घाव वे 
मादा जिनावरां रै अयन अर वोवां रै मायै छाला हूय ज्यावै | दूध दूवती टैम जै छाला फ़िप्त 
जावै अर इण ढंग सू इण वीमारी री वायरस दूध मांय मिक्र जावै। जैड़ी दूध अगर विना 
गरम करियां कोई पीवै तो वे इण रोग सूं पीड़ित हूय ज्यावै । इण सूं पेट अर आंतां रो रोग 
हूय जावैं, गह में सोजो, जीभ रे नेड़ली अन्थी फूल जावै, मूंडे में, कानां में, सीने अर 
भुजावां मायै भी छात्रा हूय जावै | कदै-कदैई उल्टी अर दस्त भी हुवै। इण बीमारी रै पशु 
री दूध उकाक'र पीव्णों चाहीजै ताकि इण रोग री वाइर्स मर जावै ! 


दूजा जिनावद्ं ने इण रोग सूं बचावण रै वास्तै प्राणी री व्यवस्था अलायदी 
करणी ही ठीक रैबै अर वांने इण रोग सू वचावण रै खातिर दीफा लगावणा भी जरूरी हुवै 
है। 

2. पशु प्लेग या रिन्डरपैस्ट, माता शीतला (राघ्रवथए०४) 

आ वीमारी वायरस सूं हुवै। गायां, भैस्यां, भेड़ां व वकरियां मै इण वीमादी सू 
मूंडे अर पेट री आंतड़ियां में बुरी असर हुवै। बीमार जिनावर सूं आ वायरस नाक सू 
चैवते पाणी, मूंडे सूं निकठ्यौड़ी लार, भूत अर गोवर साथै सरीर सूं बारे आवै अर इणसूं 
खाप्षतौर सू पाणी दूषित हुये। इण दूषित पाणी नै पीवण सूँ दूजा जिनावरां में ओ रैग 
हूय जावै। पांच साल पैला इण वीमारी सूं जोधपुर सहर में छः सौ सूं भी घणी गया मरी 
अर वारै मालिकों ने इणसूं घणो नुकसाण हयौ। इण रोग री वायरस जिनावर रै सरीर सूँ 
नीसगूयां पछै घणी टैम ताई कोनी जीवै। जिनावरां में बीमारी रै चौथे दिन 04 से 
207* फौरनहाइट तक बुखार हुवै। ज्यूंई बुखार कम हुवे, जिनावरां ने दल्तां तागै। 
नासां अर आंख्यां सूं पाणी आवै। मूंडे, आगलै दाता रै कौडै, होटा रै अर जीभ रै नीचे 
घाव दिखण लागै। गिनावर री गोबर जोर सूं निकछे जिणसूं कनै कनै री भीतां तकात 
गोवर सूं भरोज जाबै अर जिनावर शै लारलौ तंग हमेस ई गोवर सू भरीज्योड़ो रैवे। 
गोबर सूं घणी भूड़ी वास आवती रैवै। वीमार जिनावरां ने निशेग जिनावरां सूं अछ्यां ही 
राखणा चाहीजै। 

जै जिनावरा ने साफ पाणी अर चातै दियो जावै तो आ बीमारी तुरन्त कादू में 
आ जावै। इण शेग सूं जिनावदां नै वचावण खातिर सही बखत पर इण रीग सूं ववावण 
शा थीका लगावणा चाहीजै। 

3. न्यू कैसल रोग या रानीखेत की वीमारी (४८७/८७७३८ धा5295८) 

आ वीमारी न्यू कैसल रोग री वायरस सूं फैलै। रोग वाली मुर्गी पाणी ने संदूषित 
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करे जिणसूं औ रोग दूजी मुर्गियां, कबूतरां अर वक्ता में भी फैल जावै। रोगग्रस्त मुर्गी रै 
कै जिका भी मिनख आवै वांने इण सूं आंखिया री रोग हूय ज्यावै, जिणने 
कन्जेक्टीवाइटिस कैवै। इण बीमारी सूं मुर्गियां में सुस्ती, अण्डा देवणै में कमी, दाणो कम 
खावणो, मूंडी खोछ ने सांस लैवणो, पीछे हरे रंग री वींट, कलंगी रै रंग नीली हुवणो अर 
टई-रर्र री बोली निकछणी जैड़ा हावभाव दीखै। जड़ी दसा में झै मर जावै। जकी मुर्गी 
जीवती रैवै वा दूबढी हुवै, कांप, वींरा पांखड़ा अर पगां ने लकवो हूय जावै। 
इण शोग सूं मुर्गियां ने वचावण री खातिर वांने चोखो साफ पाणी, टेम माथे 
दीमारी सूं वचण रा टीका अर वीमारी वाछी मुर्गियां नै अलायदी जागां राखणो चाहीजै। 
4. एग्ग्रैक्स (जता 
औ रोग वैसिलस एगन्ग्रेसिस जीवाणु सूं हूवे व इणसूं सगठी ही तरह रा जिनावर 
अर मिनख भी बीमार हृवै। खासतौर सूं औ रोग पाणी रै कारण फैलै। जद औ जीवाणु 
पशु रै सरीर सूं वारै आवै तो हवा रै कारणे औ आपरे च्यारूंमेर एक स्पोर बणा लेवै। अ 
स्पोर करीब पश्चीस साल तक जीवता रैय सकै अर इण टैम में जदै भी अ किणी सरीर में 
घुसे तो वो इणसूं वीमार हूय सके । जै स्पोर चामड़ी, वुरस, ऊन, कैस, चारै, दाणै, पाणी, 
हाइका अर इणां रै चूरण में भी रैवै। 
इण रोग सू जिनावरां रै सरीर मटीयेजै, पढे कीं मिनटां सं लैयर तीन चार 
घंय॑ में वे मर भी सकै। जिनावर दांत पीसै, दिल तैजी सू धड़क, जीकी पत्तल्नी चामड़ी 
री झिल्लियां छुवै उणमें खून साफ दिखीजै, सांस दोरी आवै, मूंडे, नाक व पोटो अर 
भूती करणे री जगैं सूं खून आवै अर वो वैहोस हूय नै मर ज्यावे। जिका मिनख इणा रै 
मांस, दूध, ऊन, चामड़ी, पोटो नै खून रै अड़ै वांने आ बीमारी हूय सकै। जिनावरा में 
चौमासे री रुत चालू हुवणे रै पैली इण बीमारी सूँ वदण रा यैका लगावणा चाहीजै। 
5. ब्रूपेल्लोसिस (छ70००॥०७।5) 
पाणी सूं फैलणवाी आ बीमारी ब्रूसेला एवार्टस (गावां में) ब्रेसेला सुइस 
(सूअर में) नै ब्रूसेला मेलिटेंसस (व्करियां में) जीवाणुवां सूं हुवे॥ मिनख भी इण तीनूं 
तरह रे जीवाणुवां यूं वीमार हूय सके अर जदै वै इण वीमारी सूं वीमार हुई तो उप 
वीमारी नै माल्य बुखार या अनइलेन्ट बुखार कैवै। हे 
इण वीमारी में मादा जिगावर रै बच्चो अघूरी ई पड़ जावे अर दीन वादधाई 
गा छालदाल दीखण लाग जावे, जिनावर में संभोग से मत कौनो जागे, एक दे है 
अण्डकोसां में सूजद आ जावे, जिनावर चातै कम खावप लाव ऊर दूददो पट $ ५ 
इण दीमारी से जीवाणु बीमार जिनावर रै दूब, पौटे-मूत अर प्लीहा में घी 
रैवै। कदै-कदैई जे जीवाणु बीमार रै खूत अर जननांय में भी सिठ। 
इण वीमारी सूं मिनखां में मादा दुखद, जोड़ो में दर हो 
सरीर में सून री कमी जैड़ा लडघ दी)... ह्व्दी 
इण बीमारी री या सूत वै झांद करिदे सूँ लाई दि ल्‍न्टरी 
री ठा पड़े वॉनै ऊछगो जा न्चात पड झा ही रु त+ 


हैः है 






“कं! 


४र्थ् 


दूजै जिनावशं अर मिनखां में नी फैल सकै। वीमार जिनावरां नै पीवणै रै पाणी रै सोतां 
सूं भी अछगा राखणा चाहीजे। 
6. गैप्त गेंग्रीन (095 इग्ाह्ठाय्यटो 

जिनावरोां में आ वीमारी संदूषित पाणी सूं क्लोस्‍्ट्रीडियम बेलशाई नाम रै 
जीवाणु सूं हुवे) ओ जीवाणु गरम खून वाढै सगढ्का जिनावरं अर मिनखां में वीमारी 
पैदा कर सकै। टोगड़ियां में आ वीमारी घणी नुकसाण करै। इण सूं खून री दस्तां हुवे 
अर कीं ही घंय॑ में औ मर भी सकै। मिनखां में इण जीवाणु सूं धावां में गैस गेंग्रीन हूय 
जावै। खाणे में जदै विषायणता पैदा हूवे जदै धणकरा मिनख एक साथै इणसू वीमार 
हूय जावै। जैड़ी विपैलो खाणो खायोह मिनख रै आठ सू वाईस घंटा रै मायने पेट मे 
भरोड़ा आबै अर दस्ता लागै। वांगै उल्टीयां री अर बुखार री सिकायत भी रेवै। 


विरखा री मौसम में साफ पाणी पिलाणे सूं इण बीमारी रो खतरी कम हूं 
जावै। इण वीमारी री टीकौ मेमना पैदा होया उने पैली वांरी मादा भेड़ मे दियो जावे 
या मेमना पैदा हुवे जद वानै इण रोग सूं वचावणे वाढ्या टीका लगाया जा सकै। 


7. लंगड़ी रोग (832६ 09प्रथा€ः) 

पाणी सूं फैलण वाढी आ वीमारी गांयां अर भेड़ां में घणी देखीजै। आ वीमारी 
क्लीस्ट्रीडियम शोमिआइ सूं हुबे अर जिनावरां रै सरीर रै आगलै खांपै अर लारतै पूठ रै 
मांसक्क भाग मायै सूजन आवै जिणनै दवावी तो एक तरह री आवाज आवै, जिकी के 
कागज प्ै हाथ में लैर पीचणै सूं भी सुणीज्या करै। पशु खोड़ावतो हालै। जिनावरं में 
बुखार हूथ जाबै अर एक दो दिनां में मर जाबै। ओ रोग एक डेढ़ साल री उमर वाढा' 
जिनावरा में धणो हुवै। विरखा रै मैलै पाणी में इण रोग रा जीवाणु हुवै। इण वाह 
विरखा री मौसम सुरू होवण रै पैली ई जिनावरां में इण रोग सूं बचाव बाढा टीका 
लगावणा चाहीजै। 


8. एरितिपेलास (दा9अए283) 

ओ रोग खासकर सूअर॑ं में एरिसिपेलोश्रिक्स रूमियोपेथी नाम गा जीवाशु णूं 
हुवै। संदूषित पाणी सूं ओ रोग सूअरां में आवै। इण बीमारी मैं तेज ताव आवै। ञै 
जीवाणु सरीर मै एक तरै री जैर छोडै जिण सूं पेट आंतड़ियां, फेफड़ा अर गुर्दा में खून 
नसां सूं बारे वैदण लाग जावै। पैली तो जिनावरां में कब्जी रैवे अर पछै दह्मा लागै! 
चामड़ी मायै आधा सूं दो इंदी घेरे रा चकता दीसै। मिनखां मैं ओ रोग जिनावरां रे घाव 
सूं फैले अर आंगढी, हयैली व खुणी मादै जैड़ा गोछ चकते वाब्य घाव पैदा हूय जावै। 


9. टोगड़ियां में दस्त री रोग (8प्राणय॥॥5) 

ओ रोग टोगड़ियां में एस्केरिटीया कोलाई सूं हुवै। औ जीवाणु प्राणी नै पोटै 
अर मूत सूं संदूषित करै। जैड़ी पाणी जद जिनावर पीवै तो बांगे दस्तां लागे। दस्त रौ 
रंग सफेद हुव अर इणमें हवा शा बुदबुदा दीसै | इण रोग सूं वचावणे रै खातिर साफ 
पाणी सी बंदोवस्त करणों जरूरी हुवे। जिनावरशं ने पाणी री कुंडी, तठाव अर दूजै सोतां 
है मांय नीं जावण देवणों चाहजै। जिनावर पाणी रै सोतां है मांय पोट्या व यूत करे 
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जिणसू पाणी में इण रोग रा जीवाणु रछ जावै अर छोटी उमर रा जिनावर जैड़ी पाणी 
पीवणै सूं बीमार हूथ ज्यावै। 


इण वीमारी सूं जिनावरां में बुखार आवै। इण रोग रा जीवाणु सगक्े ई गरम 
खून वाछै जिनावरां अर मिनखां में रैवे। पण इणएूं छोटी उमर वाढा जिनावर घणा 
वीमार हुवै। जिण जिनावरां रै सरीर री ताकत कम हूय जाये, उपा में ओ रोग झट 
असर करिया करै। इण बीमारी सूं जिनावरां में वांरी हड्डियां रै जोड़ां में दरद हुवे अर 
पएछै दे लंगड़ावण लाग जाबै। इण रोग सूँ जिनावरं नै बचावणे री खातिर वांने साफ 
पाणी पिलावणौ चाहीजै! 


१0, जोने रोष (50865 ए॥5९०5०) 

इण रोग रा जीवाणु माइकोवैक्टीरियम पैराट्युवर्क्युलोसिस है। ओ रोग गायों 
अर भेड़ां में हुवे। राजस्थान में ओ रोग भेड़ में वोहठाई सूं फैल रियौ है। इण रोग रा 
जीवाणु भेड़ां री मींगेणी रै सागै सरीर सूं वारै आवै! इणसूं वै जमीन, घास अर पाणी मैं 
सर्गूपित कैर। खासकर जद घाणी संर्दूषित हूए जावे जदै जै जीवाणु घणी देण त्तफ कोनी 
मरै। इण तरह रू संदूषित हुयौड़ो पाणी भेड़पालकां नै घणो नुकसाण दैवै। आ दीमारी 
लम्वे अरसे तक चालै। जिनावर सरीर सूं कमजोर हूबतो जावै। बारे पोटो अर मिंगणी 
दस्त रै रूप में आवै। दस्त घणी वासै, पाणी जैड़ी पतली हुये अर इणमें झाग आयोड़ा 
रैवै। जिनावर में बुखार कोनी आवै। पूठे रौ मांस एकदम पतलो पड़ जावै। सरीर री 
चामड़ी मैं सछ दीखे अर पछकी खतम हूय ज्यावैं। प्राणी अर घास रो इण रोग रै जीवाणु 
सूं सदूषण रोकरी सूं आ दीपारी फेरूं दूजे जिनावर में नी फैल राक। जिनावरां ने इण 
बीमारी सू वचावणे री खातिर रोग निशेधक टीका भी ठीक रैम पर लगावणा चाहीजै। 

], क्षय रोग, त्पेदिक या टी.वी. (घ्र०छवएणा०७७) 

आ एक संसर्गी दीमारी है जिकी एक सूं दूजे ने मद्डकोबैद्टीरियम 
ट्यूवर्युलोसिस रै कारण सूं हुवै। गरम खून वाछा जिनावरं में क्षय रोग तीन तरै रा 
जीवाणु सूँ हूबै है, जिका कै मिनख, गाय आर पक्षी या है। जिका जीवाणु गायां री 
तरफ रा है उणां सूं मिनख भी बीमार हुवै। दूध रै उस्मादन रै कारण मिनख गायां रै 
नैड़ों घणो रैवे अर अगर उण गाय में टी.वी. हुवे तो उणसू मिनख भी वीमार हूय सके। 
इण कारण, इण. गीमागी रै गेकाणा री, ग्यतिए सफ्यार घ्यणें, उण्म देह; रै५ एशुआ; गे, 
आ वीमारी हौढै-हीके दधै। घणों दूध देवण वाढी गायां में आ बीमारी घणी कर 
देखीजी है। जिनावरं में आ वीमारी कदैई भी तेजी पकड़ सकै है। खासतौर सूँ जदै भी 


पशु में सरीर री रोग निरोधक ताकत कम पड़ जावै तो आ पकड़ लैवै। 
खासकर जदै एकदम भौसम बदली खावै अर व्यावणें पछै पक पड़ 
जावै। इण कारण झूं क्षप रोण र जीदाणु पूँ: सरीर में फैल « -&, 


सतवाड़ां मैं ही मर सकै। संदूषित पाणी सूं तो ओ रोग फैले, ही ७ 
बीमारी जिनावं में सांस, जननेद्धियां, कटोड़ी चमड़ी अर गरभशिय 
भी फैलै। जिनावरो रे गोवर में भी क्षय रोग रा जीवोणुकवै है। 

कि चांणी/शाोत 


दूजे जिनावर्त अर मिनसां में नी फैल सके। वीमार जिनावरां ने पीवण रै पाणी रै सोतं 
यूं भी अछगा राखणा चाहीजै! 


6, गैस गेंग्रीन [095 हक्काह्ठाणग०) 

जिनावां में आ वीमारी संदूषित पाणी सूं क्लोस्ट्रीडियम वेहशाई नाम है 
जीवाणु सूं हुयै। ओ जीवाणु गरम खून वाढै सगछा निनावशों अर मितयां में बीमारी 
पैदा कर सकै | टोगड़ियां में आ बीमारी घणी नुकसाण करै। इण सूं खूर री दस्तां हुये 
अर कीं ही पंथ में औ मर भी सकै। मिनखां में इण जीवाणु यूं धावां में गैस गेंग्रीन हू 
जावै। खाणे में जदे विषायणता पैदा हूबे जदै घणकग मिनय एके साथै इणसू बीमार 
हूप जावै। औड़ी विपैली खाणों खायौड़े मिनख रै आठ सू वाईस घंयं रै मायी पेट में 
मरोड़ा आवै आर दस्तां लागै। वा्में उल्टीयां री अर बुखार री स्िकायत भी रैवै। 


विरखा री मौसम में साफ पाणी पिलाणे सूं इण वीमारी रै ख़तरी कम हू 
जावै। इण बीमारी रै थीकौ मेमना पैदा होयां उन पैली वांदी माद्दा भेड़ में दियो जावे 
या मैमना पैदा हुवै जदै वांगे इण रोग सूं वचावणे वाढ्य टीका लगाया जा पकै। 


7. लंगड़ी रोग (880९ ए9फ्णाए्टा) श्‌ 

पाणी सूं फैलण याछी आ वीमारी गांयां अर भेड़ में घणी देखीने। आ वीमाए 
क्लोस्‍्ट्रीडियम शोभिआइ सूं हुव॑ अर जिनावरां रै सरीर रै आगज्तै खांचे आर लासतै पूठै 
मासक भाग मावै सूजन आवै जिणने दवावी तो एक तरह री आवाज आये, गिरी कै 
कागज नै हाथ में लैर पीचणै सूं भी सुणीज्या करै। पशु खोड़ावतो हालै। जिनावर् मे 
बुखार हूय जाबै अर एक दो दिया में मर जावै। ओ रोग एक डेढ़ साल शी उमर वर्ढा 
जिनावरा में धणों हुवै। विरखा रै मैलै पाणी में इण रोग रा जीवाणु हुवे) इण वाद 
विरखा री मौत्तम सुरू होवण रै पैली ई जिनावरं में इण शेग यूं बचाव वाढ्य टीका 
तगावणा चाहीजै। 


8. एरिसिपेलास (27/928७) 

ओ रोग खासकर सूअश में एरिसिपेलोश्रिक्स रूजियोपेथी नाम रा जीवाणु एूं. 
हुवै। संदूपित पाणी सूं ओ ेग सूअरां में आवै। इण बीमारी मैं तेज ताव आवै। जै 
जीवाणु सरीर मै एक त्तरै रै जैर छोड़े जिण सू पेट आंतड़ियां, फेफड़ा अर युर्दा में खून 
नसां सूं वारै वैवण लाग जावै! पैली तो जिनावरां में कब्जी रैवै अर पछै दस्तां तागे। 
चामड  मायै आधा सूं दो इंची घेरे या चकता दीसै। मिनखां मै ओ रोग जिनावरां रै घाव 
सूँ फैले अर आंगछी, हयैली व खुणी मायै अैड़ा गोछ चकते वाव्य घाव पैदा हूय जावे । 
फ टोगड़ियां में दत्त री रोग (छपराटयए5) 

ओ रोग येगड्लियां में एस्केरिटीया कोलाई सूं हुवे। जै जीवाशु पाणी नै पोटे 
अर मूत सूं संदूषित करै। जैड़ी पाणी जद जिनावर पीवै तो वांनै दत्त्तां लागै। दस्त रै 
रंग सफेद हुवै अर इणमें हवा रा बुदबुदा दीसै। इण रोग सूं बचावणे रै खातिर साफ 
पाणी है वंदोवस्त कणों जरूरी हुवै। जिनावरों ने फराणी री कुंडी, तत्व अर दूणै सोता 
है मांव नीं जावण देवणों चाहीजै! जिनावर पाणी रे सोतां रै मांय पौय व गूत कौ 
22 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण 


जिणसू पाणी में इप रोग स जीवाणु रक जाबै अर छोटी उमर रा जिनावर जैड़ौ पाणी 
पीवणै सूं वीमार हूय ज्यावै। 


इण वीमारी सूं जिनावर्श में बुखार आवै। इण रोग रा जीवाणु सगढ्ले ई गरम 
खून वाढै जिनावशं अर मिनखा में रैबे। पण इणसूं छोटी उमर वाह्मा जिनावर घ्णा 
दीमार हुवै। जिण जिनावरां रै सरीर री ताकत कम हूय जाबै, उणा में ओ रोग झट 
असर करिया कौ। इण बीमारी सूं जिनावरं में वांरी हड्डियां रै जोड़ां में दरद हुवे अर 
पछै वै लंगड़ावण लाग जावै। इण रोग सूं जिनावरां ने बचावणे री खातिर वांगे साफ 
पाणी पिलावणी चाहीजै। 


0. णोने रोग (००आग्रए'5 052850) 

इण रोग रा जीवाणु माइकोवैक्टीरियम पैराट्युवर््युलोसिस है। ओ रोग गाया 
अर भेड़ा में हुवे | राजस्थान में ओ रोग भेड़ा में वोहछाई सू फैल रियौ है। इण रोग रा 
जीवाणु भेड़ां री मीगणी रै सागै सरीर सूं वारे आवै। इणसूं वै जमीन, घास अर पाणी ने 
संदूषित करै। खासकर जद पाणी संदूषित हूय जावै जदै अै जीवाणु घणी टैम तक कोनी 
मरै। इण तरह सूं संदूषित हुयोड़ो पाणी भेड़पालका नै घणो नुकसाण दैवै। आ वीमारी 
लम्बे अरसे तक चालै। जिनावर परीर सूं कमजोर हूवतो जावै! वारै पोटो अर मिंगणी 
दस्त रै रूप में आवै। दस्त घणी दापै, पाणी जैड़ी पत्तली हुवे अर इणपें झाग आयोड़ा 
रैवै। जिनावर में बुखार कोनी आवै। पूठे रौ मांस एकदम पतलो पड़ जावै। सरीर री 
चामड़ी में सछ दीखे अर पछकी खतम हूय ज्यावै। पाणी अर घास रो इण रोग रै जीवाणु 
सूं संदूषण रोकणै सूं आ वीमारी फेरूं दूजे जिनावरां में नी फैल सकै। जिनावरों ने इण 
बीमारी सू वचावणे री खातिर रोग निरोधक टीका भी ठीक टैम पर लगावणा चाहीजै। 


. क्षय रोग, तपेदिक या टी.वी. (7ध०९४०एौ०४७) 

आ एक संस्र्गी बीमारी है जिकी एक सूं दूजै ने माइकोवैक्टीरियम 
ड्यूवर्क्सुलोसिस रै कारण सूं हुवै। गरम खून वाह जिनावरं में क्षय रोग तीन तरै रा 
जीवाणु सूं हूवे है, जिका कै मिनख, गाय अर पक्षी सर है। जिका जीवाणु गायां री 
त्तरफ रा है उणां सूं मिनख भी बीमार हुवै। दूध रै उत्पादन रै कारण मिनख गायां रै 
भैड़ो धणो रैवे अर अगर उण गाय में टी.वी. हुवै तो उणसूं मिनख भी बीमार हूय सकै | 
इण कारण इण बीमारी रै रोकथाम री खातिर सरकार थणों ध्यान दैवै है। पशुआं में 
आ वींमायी हैंकै-हौठे वर्चे। घर्णों दूध देवण वाछी गायां में आ बीमारी घणी कर 
देखीजी है। जिनावरां में आ बीमारी कदैई भी तेजी पकड़ सकै है। खासतौर सूं जदै भी 
पशु मैं सरीर री रोग निरोधक ताकत कम पड़ जावै तो आ बीमारी तेजी पकड़ लैवै। 
खासकर जदै एकदम मौसम बदली खावै अर्‌ ब्यावणें पकै सरीर री ताकत कम पड़ 
जावै। इण कारण सूं क्षय रोग रा जीवाणु पूरे सरीर में फैल जावै अर'जिनावर थोड़े 
सतवाड़ां मैं ही मर सकै। संदूषित पाणी ,सूं तो'ओ रोग फैले ही है'इणरै-अलावा आ 
वीमारी जिनावर् में सांस, जननेक्तियां, कटोड़ी चमड़ी अर गर्भाशय सूँ जनमते वच्चां मैं 
भी फैलै। जिनावरां रे गोवर में भी क्षय रोग रा जीवंणु हुई है। इणसूं पाणी रो प्रदूषण 


पाणीडा स्रोत अर बीमारियां .23 


हुवे जिणयूं दूजा जिनावर अर मिनखां में भी टी.वी. हूय जावे! जिनावशं ने दस्त लागै, 
कमजोरी हूय जावै व चारो खायां रै पछै वांरी पेट फूल जावै। सांस तेज आवै अर वै 
पड्टी-पड़ी धांसै। मैसैण्टेरिक अर गले री ग्रंथी फूल जावै। जदे गुर्दे मैं इष ऐेग रे अतर 
हुवे, उण टैम इण तरह रै जिनावर्श रै मूत में भी टी.वी. रोग रा जीवाणु हुवै। इण 
कारण बीमार जिनावर सै मूत भी पाणी रै माध्यम सू रोग कैला सके है। 


इण रोग सू पीड़ित गायां री ठा लगाणे रै वास्‍्तै ट्यूबरकुतिन परीक्षण कियो 
जावे | जिण गायां में टी.वी. हुवे, वांने न्‍्यारी राखण री व्यवस्था की जावै। जैड़ी गाया 
है दूध पीवणे रै काम ली लेदणों चाइजै। इण तरह री वीमार गांयां गा पोय व मूत रै 
विस्तारण री ठीक व्यवस्था की जावणी चाहीजै अर पापी रे श्लोतां री संदूषण नी हुवण 
देवणों चाहीजै। 


१2, म्लैंडर्स (छग्गपटा3) 

शलैंडर्स वीमादी वैश्िलल मैलिआई नाम है जीवाणु सू पाणी रै कारणै फैलै। 
इणरै अतावा आ बीमारी कटियोड़ी चामड़ी या घाव रै कारगै भी हूय सकै। इग 
वीमारी रै कारणै सास रै रस्तै में चामड़ी मायै फोड़ा होय'र खुला घाव हूय जावै। 
खासफर आ वीमारी घोड़ा मैं हुवे अर उणांसूं मिनखां में भी आ जावै। बीमार घोड़े रै 
नासां सूं जाडी, चमकतो अर चिपचिपौ पाणी वैवै। जद आ वीमारी तेज रूप मैं हुये 
उन टैम पूँ मूडे मायै सोजन रैवै, हांफणी रैवै, नाक रै मायनरै तक पतलोड़ी चामड़ी 
आगी हूय जायै निणसूं घाव सा दीसै अर मूंडे रै निचली कौडी री लस़ ग्रन्यी में सोजन 
आय जावै। दोनूं नात्ता रै वीवली ठौड़ पौजन हूय नै घाब वे अर उपमें आारपार 
खाड़ा भी हूय जावै। 

घोड़ां में पगां माथै, गरदन अर दूजी जागां री लस ग्रन्थी फूल जावै, वामि 
गूमडी हुयां रै पछै चामड़ी आगी हणै सूं घाव भी हू जावै जिणमै सू तेल जैड़ी चिपविपी 
रस्सी आवै! इण बीमारी नै फारसी कैवै अर घोड़ में ग्लैडर्स नै फारसी दोनूंई बीमारियां 
सांग ही हू सके है। 

इण बीमारी रे जदै भी ठा लागै, वांजै झट सूं दूजै घोड़ा सूं अठयो कर देवणों 
अर साथै या धोड़ां में इग वीमारी रै पतों लगावणे रा सगछा परीक्षण कराणा चाहीजै। 
इण बीमारी री रोकथाम रै वास्ते राजस्थान सरकार जिका कानून वणाया है उणै सव री 
मदद सूं इण बीमारी ने जल्दी सूं काबू में लियौ जावणी चाहीजै। 

3. सट्रेन्गल्स (50ब्ाट्ठा०5) 

औ रोग छोटी उपर रै घोड़े में स्ट्रेश्ेकोकस इक्काई नाम रै जीवाणु सू हूवै) इण 
बीमारी मै घोड़े रै सांस रै रस्ते में ऊपरी भाग मायै सोजन आ जावै नै उणरै सायै मूंडै 
है तिवली कीडी जिकी लस ग्रन्थी हुवै उठै गांठ वाढा घाव हूय ज्यावै। इण वीमारी री 
असर इतौ हुवे कै सैकड़ै में सूं सिचर घोझा मर जावै नै खासकर ओ रोग सर्दी सरू हुवे 
जदै सूँ लैयर गर्मी आवै इणै पैली तक रैवै। ओ रोग खासकर पाणी सूं अर सांत् री 
नी रे माध्यम सूं भी फैकै। वीमार थोड़े में ताव आवै, दोनूई नासां सू पैली तो पतकौ 

4 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण 


पाणी आवै पण पछै ओ जाडो हूय जावै। मूंडे री निचली लस ग्रन्थी में गांठ वण अर 
जदै आ पाकै तो इण मांय सूं धोी जाडी पीव निकके। इण रोग में सरीर रै कई भागां 
री लस ग्रन्थियां मैं पीव पड़ जावै अर डील री चामड़ी मायै भी खुला घाव हूय जावै | 


इण वीमारी वाछै घोड़े नै न्यारो राखनै पाणी अर घास रौ वंदोवस्त करणो 
चाहीजै अर टैम मायै इलाज करण सूं घोड़ा ठीक हू सके है। 


१4. गायां में लेप्टोस्पाइरा री वीमारी [.29॥0590059) 

लेप्टीस्पाइरा चोवित सूं गायां में लेप्योस्पाइरोप्ति्त रोग हुवै। वीमार पशु रै मूठ 
सू लेप्टोस्पाइरा सरीर रै वार आयै जिणसूं पाणी संदूषित हूय जावै। जड़ी पाणी पीवण 
सूं जिनावर मैं आ वीमारी हू जावै। आ वीमारी हवा रै माध्यम सूं सांस अर चामड़ी रै 
भाध्यम सूं जिनावरां रै सरीर में पूण नै उणमें रोग पैदा कर दैवे। इण वीमारी में 
जिनावरां ने चुख्वार आवै, खून री कपी हूय जावे अर उणमें पीछियै रोग रा लछण 
दीसण लाग जाबै। अगर गाय पेट सूं हुवे तो उणरो गरभ अधूरो ही पड़ जावै। दूध 
वाढी गायां में थनैला रोग हू जावै अर वै दूध देवणो कम कर दैवै | हीमोग्लोविनूरिया 
हूयां सू जिनावरं से मूत गहरे भूरे रंग रौ दिसे अर जैड़ा जिनावर घणकर वचै कोनी। 


बीमार जिनावर ने पाणी रै स्रोतां में नी जावणदेवणी चाहीजै अर वाने न्यारा 


राख ने इलाज करवाणों चाहीजै। जैड़े जिनावरां रै मूत रे निस्तारों विज्ञानिक तरीकै सू 
करणो चाहीजै। 


5. केनिकीला चुखार (099/0०७ 7€एटा) 

कुत्तां में आ वीमारी लैप्टोस्पाइरा केनिकोला सूं हुवै। इण बीमारी में कुत्तां अर 
मिनखां में पीलियै रा लक्षण नीं दिखै। मिनखां में इणसूं दिमाग री झिल्लीयां माये असर 
हुवे अर उणने मेननजइटिस कैवै ई। बीमारी में कुत्तां रै गुर्दा माथे असर हुवे जिणधूं 
इणां में मूत री शिकायत रैवै। मूंडे में छाला हुणे सूं वास आवंती रैवै। खून री दस्तां 
लागै अर अक्सर कुत्ता मर भी जावै। कुत्तां में ठीक उमर मै टीका लगाणैं सूं इण 
बीमारी रो खतरों कोनी रैवै। 


6, वेल्प रोग (़ला'5 0॥8285९) 


आ बीमारी कुत्तां अर मिनखां मैं लेप्टेस्पाइरा इक्टीसेहिमोरेमिका सूं हुवे अर 
आ वेल्स रोग भांव सूं जाणी जावै। इण रोग में कुत्ता अर मिनखां में बुखार आवै अर 
सरीर पीछो पड़ जावै। इण सेग रा जीवाणु उंदरां रै मूत में भी रैवै। वीमार कुत्तां ने 
उन्दारं रै मूत सूँ पाणी संदूषित हुवे अर इणसूं ओ रोग दूजै कुत्तां अर मिनखां में फैलै। 
पीढियै रा लछण सूं इण रोग री परिछवण हूय सकै। ताव आवै अर फैफड़ां अर आंतां में 
खूत नाडियों सूं बैंयर वार आ जावै। मूत एकदम पीछोपट आवै, मल रै साथै खून भी 
आवै नै आंखियां अर चामड़ी में पीछास दीसण लाग जावै। कुत्तों नै इण बीमारी सूं 
वचावणै रै खातिर रोग निरोधक टीका लगाया जा सकै। वीमार कुचां अर मिनखां रै मूत 
रो ठीक तरीके सूं निस्तारे करणों चाहीजै जिणयूं पाणी रै स्रोतां री संदूषण नी हू सकै रू 


. पाणी रा स्रोत अर वीमारियां 


7. पशु-पखेरुवां में काक्सीडीयोतिस (0०2टावा0डड हा ववातिवाड बात 

मात) 

आइमैरिया किस रै प्रोयेजोआ सूं जिनावरां मैं काव्सीडीयोसिस रोग हुवै। इण 
कारण वार आंतां मैं घ्णों असर हुवे अर खून वाढी दत्त लागै। दत्त रै साथै खून री 
लाम्वी ज़ैण वण्योड़ी दीखीजै। इण वीमारी मायनै जिनावशं ने खून री कमी हू जावै। 
कम उमर रै जिनावरं में इण वीमारी रौ असर घणों हुवै। काक्सीडीयोसिस बीमारी री 
सिस्ट पोटे अर वीट रै साथै सरीर रै वारे आवै। अगर आ सिस्ट पांच दिनां तांई पाणी 
री नमी मै रैवै तो आ जनावरां रै सरीर मैं पूण नै वीमारी पैदा करण जोगी हू जावै। 
इण वीमारी मै फैलणै सू रोकण वास्ते जिनावरां रै पीटा व वींट री निस्तारो विज्ञानिक 
तरीकै सूं करणो चाहीजै। अगर सिस्ट नै पाणी री नमी नी मिले तो सरीर मायने जावणे 
पढ़े भी आ जिनावरां अर पस्लेरुवां ने वीमार कोनी कर सकै। पाणी रै स्रोतां मै 
जिनावरगश रै पोटै, मिंगणी अर बींट सूं प्रदूषित नीं होवण देवौ तो आ वीमारी जिनावरां 
मैं अर पखेवां में कोनी फैल सके । 


8. कुत्ता में अमीविएसिस (89्र८044॥5 ॥7 0०85) 

कुत्ता अर मिनखा मै अमीविएमििस री वीमारी एन्टअमीवा हिस्टोलिटिका रै 
कारण सू हुवै। कुत्तां नै मिनखा रै मछ सू पाणी सदूधित हुवे अर अगर इणां में 
अमीविएसिस री सिस्ट हुवे तो जैड़ै पाणी सूं दूजा कुत्तां अर मिनखां नै भी आ वीमारी 
हू जाबै। इण रोग मैं दस्त लागै अर पेट मे दरद रैवे। जिगर अर आता मा इण रोग 
रै असर खासतौर सूं रैवे। इण रोग सू बचणर खातिर पाणी री साफ-सफाई री घणी 
जरूत हुवै। 


9, फैसियोलियोसिस (78४०४०॥055) 

भेड़ में आ वीमारी फैसियोला हिपैटिका सू हुवै। इण वीमारी में जिनावर रौ 
यकृत अर पित्त वैवण वाल्ली नद्झी मायै असर हुवै जिणसू वारे घाएे हजम हुवण मैं 
दिकत हुवै! इण रोग रा अण्डा मिगणी रै साथै सरीर सू वारे आवै अर वै वध ने 
मिरेप्तिडियम वणै। औ मिरेसिडियम पाणी मै रैबैण वात्य घोंधा में घुछ्त जावै। थोंधा मैं 
थोड़ी टैम रैया पछै वै सरकेरिया री रूप धारै अर वारै पूंछ वणै, इण पूछ रै सारै पाणी 
मैं तिरता हुया घास री पत्तियां मिकै तो उणारे विषकियौड़ा रैवै। जद भेड़ ओ घास चरै 
जदै सरकेरिया जिनावरां रै आंतड़िया मे नै उठै सू वारै यकृत में पूण जावै। जदै जे 
परजीवी सरीर मैं कम हुवे जदै वीमाग्री शी असर नजर नी आवे। 

इण वीमारी में पैली तो जिनावर चाय थणौ चरै अर वो पचै भी क्योंकि 
जिनावर रै सरीर मैं पित्त आंतड़ियां में घणो आवै। दौ महीनां पछै इण वीमायी रा असर 
दीसे अर जिनावर चारों खावणौ कम कर दैवै नै सुस्त रैवे। बैशी ऊन उतरण लागय जावे 
अर सरीर पीढ० दीसै। जिनावश्ं रै जवाड़ै रै निचलै हिस्से में पाणी भरीजै जिणसू दो 
सूजियोड़ो दीसै! जिकी भेड़ पेट सू हुद दीरे मैमनौ अधूरी ही पड़ जावै। मादा भेड़ रै 
दूध कम आवै जिणसू दींगा मेमना भूखा रैवे अर कमजोर हूणै सूं वे मर भी सकै। 

6 पाथी सौ प्रदूषण अर निवारण 


इण बीमारी सू भेड़ां ने वचावणे री खातिर वांने साफ़ सुधरों पाणी पावणी 
चाहीजै अर पाणी रै सोतां रै गैड़ीजैड़ी जिकी घास पात उगेड़ी हुवे वा वांने नी चरण 
देवणी चाहीजै। घोधां पाणी रै स्रोतां सू हटाया जावै तो अ परजीवी आपरो जीवन 
चकर पूरी नी कर सकियां सूं जनावरं में वीगारी पैदा करण जोगा नी रैवै। पाणी रै 
सोतां कौडे अगर वतखां रायी जावै तो वै सादा घोंघा नै खा जाबे अर इण तरीखै सूं 
भी जिनावरं नै इण दीमारी सूं ववायौ जा सके है। 


20. प्रिस्टीसरकोसिस (0950॥0८720595) 

इण वीमारी रा परजीवी ने त्िस्टीसरकस योविस कैव। इण बीमारी रा कृमि 
मिनखां री आंतड़ियां मैं रैवे अर वांरी लम्बाई तीस फीट तक हुवै। मिनखा रै मत है 
साधै इण कृमि रा अण्डा सरीर सू निकके अर जद गायां-भैसियां चारै रै साथै खा जावे 
तो वरै सरीर में इण अण्डां सूं लावा वणै अर पछै ओ मांसपेसियां में पूण ने उठे सिस्ट 


वणावै | मिनख जदै इण जिनावरशं रो मांस खाये तो वारै आतड़िया में लम्वा सा कृमि 
बणै। 


जिनावरां नै इण वीमारी सूं वचावण खातिर साफ पाणी री व्यवस्था करणी 
हुवे। मिनखां रौ मछ विज्ञानिक तरीके सूं निस्तारित कियौ जावै तो ओ रोग जिनावरां 
में दी हुवे। मिनजां ने इण ऐग सूं वचणै खातिर वांने सिस्ट वाढा जिनावरं ऐै मांस नी 
खावणी चाहीजै। इण स्सै वातां रै ध्यान राख तौ जिनावर अर मिनख दोनूं नै इण रोग 
सूं मुक्ति मिछ सकेै। ओ रोग राजस्थान मै मारवाड़ जकशन रै कमै रै गांवां में उठे रै 
मिनखां मैं घणौं है। इण वीमारी सूँ रोगी मिनखा में एक देसी इलाज सू सादा क्ृमि 
सरीर सू वारे आ जावै। रात रा वांने एक सावतै नारे रौ विना पाणी रो गोटी खबावै 
अर दिनूगे वारे मछ रै साथ सादा ही कृमि सरीर सूँ वारे आ जावै! 


27. मछली में प्लीओसकोइड री अवस्था (00०८०८९८०णत 5098० ॥7 १) 

मछली री खपत भारत अर दूजै देशां में घणी है। मछली रै मांस में अगर 
डाइफाइलोवोप्रीयम लेटम कृमि रा लार्वा हुवे नै औैड़ी मछली रो अधपकियोड़ो मांस 
अगर मिनख अर कुत्ता खा लैब तौ वांरी आंतड़ियां मैं कृमि पैदा हुवे जिणरी लम्बाई 
छह सूं पैतरीस फीट तक हुवै। इण वीमारी सू पेट मैं दरद रैवै अर सरीर में खून री कमी 
हू जावै। वीमार मिनख नै कुत्तां रै मछ रै साथै इण कृमि रा अण्डा सरीर है वारे आवै। 
जै अण्डा जदै पाणी रै स्रोत में पूणै तो यांतै पाणी मे रैवणिया साइक्लोप्स गिट जावै। 
मछली जद इण क्रस्टेसियन नै निगलै जद जै मछत्ी रै मांस मैं प्लीओस्कोइड रै रुप में 
ञआ जावे अर ज आपै इंच रा गोल नै भूरे सफेद रंग रा हुवै। इण रोग नै मिनखां अर 
कुत्तां में फैलणे सूं रोकणै रै वास्ते इण रोग सूं दीमार मछली री मांस नीं खायों जावणों 
ही ठीक रैवै। दीमार मिनखां अर कुत्तां रै मछ सूं पाणी रा स्रोतां री सदूषण भी गुबण 
दैवणो चाहीजै। जिण पाणी में मछलियां हुवे अगर उठ सूँ सारा साइक्सोपा आगा ते 
लिया जावै तो आ बीमारी मछलियों में कोनी हू सकै। 
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7. पशु-पखेरुवां में काक्सीडीयोसिस (2०८लउा०जञड का #णाग्राक्षा३ बाप 

छाप) 

आइयमेरिया किस रै प्रोयेजोआ यूं जिनावरं मै काक्सीडीयोमिस शेग हुवै। इण 
कारण वांरी आंतां मै धर्णों असर हुवै अर खून वाढ्ली दस्त लागै। दस्त रै साथै खून सी 
लाम्बी लैण वण्योड़ी दीखीजै। इण वीमारी मायनै जिगावरां ने खूर री कमी हू जावै। 
कम उमर रै जिनावशं में इप बीमारी गौ असर घणों हुवै। काक्सीडीयोसिस बीमागी री 
हिस्ट पोटे अर बींट रै साथै सरीर है वारे आवै। अगर आ सिस्ट पांव दिनां ताई पाणी 
री नमी मै रैबै तो आ जनावरं रै सरीर मैं पूण मै वीमारी पैदा करण जोगी हू जावे! 
इण वीमारी मै फैलणै सूं रोकण वास्तै जिनावरां रै पोय व वींट री निस्तारी विज्ञानिक 
तरीकै सूँ करणो चाहीजै। अगर सिस्ट मै पाणी री नमी नी मित्तै तो सरीर मायने जावणे 
पे भी आ जिनावशं अर पख्लेझुवां ने वीमार कोनी कर सकै। पाणी रै सोतां ने 
जिनावं रै पोटै, मिंगणी अर बींट सूं प्रदूषित नी होवण देवौ तो आ बीमारी जिनावरां 
मैं अर पखेरुवा मे कोनी फैल सकै। 


8, कुत्तां में अमीविएसिस (#ज़ाल्छउडाड ॥7 70०8७) 

कुत्ता अर मिनखां मै अमीविएसिस री बीमारी एन्टअमीवा हिस्टोलिटिका रै 
कारण सूं हुवै। कुत्ता नै मिनखां रै मक्त सूं पाणी संदूषित हुवे अर अगर इणां मे 
अमीविएसिस री सिस्ट हुवे तो औैड़ै पाणी सूं दूजा कुत्तां अर मिनखां मै भी आ वीमारी 
हू जावै। इण रोग मै दस्त लागै अर पेट में दरद रैवे। जिगर अर आंतां माधै इण रोग 
री असर खासतौर सूं रैवै। इण रोग सूं वचणरै खातिर पाणी री साफ-सफाई री बणी 
जरूुत हुवे। 
39, फैप्ियोलियोसिस (:83000अ5) 

भेड़ में आ वीमारी फैसियोला हिपैटिका सू हुब। इण बीमारी में जिनावर रौ 
यकृत अर पित्त बैवण वाछी नली मायै असर हुवै जिणसू बारे चारो हजम हुवण मैं 
दिकत हुवै। इण शोग रा अण्डा मिंगणी रै साथै सरीर सूं वारै आवै अर वै वध ने 
मिरेसिडियम वणै। औ मिरेसिडियम पाणी मै रेवैण वाब्य घोधा मे घुस जावै। घींधा मै 
थोड़ी टैम रैयां पछै वै सरकेरिया री रूप धारै अर वारै पूंछ बणै, इण पूंछ रै सारै पाणी 
मैं तितता हुया घास री पत्तियां मिक्कै तो उगारे चिपकियौड़ा रैबे। जद भेड़ ओ घास चरे 
जदै सरकेरिया गिनावरं रै आतड़ियां में गै उठै सू वारै यकृत में पूग जावै। जद जै 
परजीवी सरीर मै कम हुवै जदै बीमारी रौ असर नजर नी आवै। 


इण वीमारी में पैली तो जिनावर चार घणौ चरै अर वो प्रचै भी क्योंकि 
जिनावर रै सरीर मै पित्त आंतड़ियां में घणो आवै। दौ महीनां पछै इण वीमारी रा असर 
दीसे अर जिनावर चारों खावणौ कम कर दैवै नै सुस्त रैबे। वैरी ऊन उतरण लाग जावे 
अर सरीर पीछो दीसै। जिनावरां रै जवाड़ै रै निचलै हिस्से मे पाणी भरीजै जिणसू वो 
यूजियोड़ी दीसै। जिकी भेड़ पेट सू हुवै वीरे मैमनी अधूरी ही पड़ जावै। मादा भेड़ रै 
दूध कम आवै जिणसू वीर मैमना भूल रैवे अर कमजीर हणै सू वे पर भी सकै। 
26 पाणो है प्रदूषण अर निवारण 


इण बीमारी सू भेड़ां ने बचावणे री खातिर वांने साफ सुधर्सें प्राणी पावणी 
चाहीने अर पाणी रै सोतां रै गैड़ी-नैड़ी जिकी घास पात उगेड़ी हुवे वा वाने नी चरण 
देवणी चाहीजै। घो्ां पाणी रै स्लोतां सू हटाया जावै हो जै परजीवी आपरो जीवन 
चक्कर पूरी वी कर सकियां सूं जनावर्ं में वीमारी पैदा करण जोगा नी रैवै। पाणी रै 
सोतां कौडे अगर बचखां राखी जादे तो वै साथ घोषा नै खा जावे अर इण तरीख़ सूं 
7 भी जिनावरं ने इण बीमारी सूं वचादी जा सफै है। 


20. पिस्टीसरकोसिस (0४8॥०७८०॥) 

इण बीमारी रा परजीवी ने सिस्टीसरकस वोबिस कैवै। इण बीमारी रा क्रृमि 
मितर्खा री आंतड़ियां मै रैवे अर बांरी लम्बाई तीस फीट तक हुवं। मिनखा रै मछ रै 
साथ इण क्ृमि रा अण्डा सरीर सू निकके अर जदे गायां-मैसियां चारे रे सायै खा जावे 
तो बारे सदीर में इण अण्डां यूं लावा बजे अर एढै जे मांतपेसियां में पूण ने उठे सिस्ट 
दणावै। मिनख जदै इण जिनावरा से मांस खाये तो बारे आंतड़ियां में लम्बा सा कृमि 
बणै। 


जिनावरां ने इण वीमारी सू वचावण खातिर साफ पाणी री व्यवस्था करणी 
हुवै। मिनखां है मछ विज्ञानिक तरीके सूं विस्तारित कियी जावै तो ओ रोग जिनावर्रां 
में नी हुवै। मिनखां ने इण रोग सूं बचणै खातिर वांनै सिस्ट वाद्य जिनावग से मांस भी 
खावणी चाहीजै। इण स्से वातां रौ ध्यान राखै ती जिनावर अर मिनख दोनू नै इण रोग 
सूं मुक्ति मिछ सके। ओ रोग राजस्थान मै मारवाड़ जंकशन रै कने रै गार्वां में उठे रै 
मिनख्ां मैं छणी है। इण बीमारी सूं रोगी मिनखा में एक देसी इताम सू सारा कृमि 
सरीर सू दर आ जावे। रात ये वाने एक सावते भारेक सै बिना पाणी रो गोटो खबावै 
अर दिनूगे दारे मछ रे साथै सात ही कृमि सरीर सूं बारे आ जावै। 


27, मछली में प्लीओसर्कोइड री अवस्था (00007००७ 8/88० 8 उपञ)) 

मछली री खपत भारत अर दूजे देशों में घणी है। मछली रे मांस में अगर 
डाइफाइलोबोग्रीयम लेटम कृमि रा तार्वा हुवे ने जड़ी मछली से अधपकियोड़ों मां 
अगर मिनख अर कुत्ता खा लैवै तो दांरी आंतड़ियां मैं कृषि पैदा हुवे जिणरी लम्बाई 
छह सूं पैतीस फीट तक हुवै। इण बीमारी सू पेट मैं दरद रैबै अर संदीर में खून री कमी 
हू जावै। वीमार मिनस नै कुत्ता रै मक्त रै साथै इण कृमि रा अण्डा सरीर रै वारे आये) 
जै जण्डा जदै पाणी रे सोतां में पूणे तो यान णणी में रैवणिया साइक्लोप्स गिट जावे। 
मछली जद इण फ्रस्टेसियन मे निगल जद जे मछती रै मांस मैं प्लीओसर्कोइड रे रूप में 
आ जावे अर जै आपै इंच सा गोल नै भूरे सफेद रंग रा हुवे। इग रोग मै मिनखां आर 
कुछ में फैलणे सूं रोकणै रै वास्ते इध रोग सूं बीमार मछली री मांस नीं खायो जावणो 
ही ठीक रैवे। बीमार मिनखां अर कुत्तों रै मछ सूं प्राणी रा सोता री संदूधण मी हुवण 
दैवणों चाहीजै। निण पाणी में मछलियां हुवे अगर उठे सूं सारा साइक्लोपस जगा ले 
लिया जावै तो आ बीमारी मछलियों में कोनी हू सके । 
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22. हाइडेटिड वीमारी (984॥0 705025८) 

पाणी रै माध्यम सूँ फैलण वाढी आ एक बोत ही खतरनाक बीमारी है जिकी 
इकाइनोकोकस अन्यूलोसस हूं हुवै। इण बीमारी में पाणी रै प्रदूषण शूं वीमारी रा फीता 
कृमि रा अण्डा कुत्तै रै सरीर सूं मज् रै साथै वारे आवै। जै अण्डा जदै पाणी रै सोतां में 
पूगे अर इणै मिनख या कोई भी जिनावर पाणी रै साथै पी लैवै तो वै इण वीमारी रा 
सिकार हु जावै। ज अण्डा इणारे सरीर मैं जठै भी पूरी उठे पिन रै आकार सू लै'र 
फुटवाल जिती मोटी सतिस्ट वणाय दैवै) इणसूं रोगी नै घणी तकलीफ रैवे। अक्सर जै 
वीमार रै फेफड़ां, दिल मै यकृत में देखीजै | जदे जिनावर मर जावै अर वीर मृत सरीर रौ 
निस्‍्तारे ठीक ढंग सूं कोनी करै, तो वीरे सरीर मांय सूं कुत्ता इण लिस्ट ने खा लैबे अर 
जिण रै थीड़ै दिनां पाए क्ुत्तां रै आंतड़ियां मै जै फीता कृमि वधवार करै पण लम्बाई मै 
घणा कोनी हुवे। औड़ा कुत्ते रे मल रै साथै इण फीता कृमि रा अण्डा सरीर सूं वारे आवे। 
जअ अण्डा जदै संदूषित होयोड़ै पाणी रै सायै मिनखां अर जिनावरशं रे सरीर मांय जावै तद 
बार मांसपेसियां, दिल, यकृत, फेफड़ा या दूरी अंगां में पूगने उठे सिस्ट वणावै। इण तरह 
सू इण वीमारी रौ जीवन-चक्कर पूरो हूय जावै। इण वीमारी सूं रोकथाम रै वास्तै मत्योड्ा 
जिनावरां रे सरीर रे निस्तारों ठीक तरीकै सूं करणों जरूरी है। जिके सूं कुत्ता मैं ओ 
फीता क्रमि कौनी पूण सके अर वीमारी रौ जीवन चक्कर अधूरे रै जावै। पाणी रै सोतां ने 
कुत्तो रै मल सू सदूषित नी होवण देवणौ चाहीजै। कुत्ता गौ समय-समय सू फीता क्रृमि री 
बीमारी रै इलाज करावण सूं भी आ बीमारी कावू मै आ जाया करै। 


23. कुत्तां में एस्केरियेसिस (8॥50०७78985 ॥7 7008) 

टोक्सोकेरा केनिस परजीवी सूं कुत्तां में एस्केरियेसिस रोग हुबै। नर परजीवी 
0 से. मी. अर मादा परजीबी 78 से. मी. लम्बा हुवै। मछ रै साथै इण परणीवी रा 
अण्डा सरीर सूं वारै आवै ने वै 0 सूं 5 दिनां पछै वीमारी पैदा करण जोगा हूय 
ज्यावे। आंतड़ियां मै पूग्यां रै पछै इणारा अण्डा सूं लावा निककै जिका यकृत, फेफड़ा 
नै गुर्दे में चल्या ज्यावै। कुतियां में जदै इण परजीवी रो प्रकोप हुवै मै जदै वा पेट सूं 
हुवे इण रैम परजीवी खून रै सागै हूवतां कुकरिया तक पूय ज्यावै। कुकरिया जद मां रै 
पैट में हुवे उण टैम औै परजीवी वारै यकृत नै फेफड़ां मैं रेवै। इणां रै पैदा हुयां रे पछै 
जै परजीवी कुकरियां रै गकै सू हूवता वारै पेट मांव पूग ज्यावै। 


इण वीमारी सू पीड़ित कुत्तां रै पेट मठके ज्यूं फूलियोड़ी दीसै या वात पेट 
भाँयलैपासी ख़बिज्योड़ो दीसे नै कमर उठल्ोड़ी रैवे। चामड़ी रूखी दीसे, हाइका साफ 
निजर आवै। वेवैनी रैवै नै या तो वांने दस्त लागै नीतर कब्जी हूय ज्यावै। जद 
ऐस्केरिस पैट मांय घणा हूय ज्यावै तो इणां रै कारण आंतड़ियां री रस्तो ही रुक ज्यावै 
नै इण कारण सूं कुत्ता इण बीमारी सूं मर जाया करै। कुत्ता रै मछ ये ठीक सू नित्तारी 
करने अर वीमार कुत्तां रौ टैम सर इलाज करियां सूं कुत्तां नै इण रोग सूँ बचाया जा 
सकै। किणी भी हालत में पीवणे रै पाणी री संदूषण ऐस्केरिस बीमारी रै अण्डां सूं नी 
हूवण देदणों चाहीजै। 
2# पाणी सौ प्रदूषण अर निवारण 


24. सूअर में एस्केरिस (83८8798) 

आ वीमारी एस्केरिस सम रै कारण सूं हुवै नै खासकर सूअर में इण बीमारी सूँ 
घणो नुकसाण हुई। नर परजीवी 5 सूं 25 से. मी. ने मादा परजीवी 4] से. मी. 
तक लाम्बा हुवे | एक मादा परणीवी सू एक दिन मांय 200,000 अण्डा मछ रै साथ 
उणरै सरीर सूं वारै आवै। ठीक तापक्रम हुब तो अ अण्डा दस दिनां पछै बीमारी पैदा 
करण जोगा हूय ज्यावै। जठे खराव मौसम नीं हुवे उठे जै अण्डा 5 साल या उणसूं भी 
घणी बखत तक विना नुकसाण रै पड़या रैवै। अण्डा सूं प्रदूषित हूयोड़ी पाणी जद दूजा 
सूअर पीवै तो आ बीमारी वां में भी हूय ज्यावै है। आंतड़ियां में अण्डा सूं लार्वा वार 
आगै नै पछै वे उठे आतड़ियां नै पार कर नै यकृत त्तक पूण ज्यावै) अठै सूं लावा खून 
रै साथै सूअर रै दिल सूं हूवता चार फेफड़ां नै पछे तिल्ती अर गुर्दे तक चल्या ज्यावै। 
फेफड़े सू हृवता तार्वा गलै रै रास्ते सूं पाछा सूअर रै पैट सूं हृवता वीरी आंतड़ियां में 
पूग ज्यावै। 

छोटी उमर रै सूआरं में इण वीमारी सूं घणों नुकसाण हुवै। ज्यादातर वांमै 
निमोनिया ये असर दीतै नै वारै भार मैं वधोत्तरी धणी धीरे धीरे हुवे। जदै एस्केरिस रा 
कीड़ा आतड़ियां मांय घणा द्ूय ज्यादै तो सूअरां ने दस्ता घणी लागै नै वांगे सरीर नी 
बणै मै वै दूवढा दीसता रैबैं। सूअरां ने इण बीमारी सू वचावण रै वास्तै वीरे मछ री 
ठीक तरीके दूं निस्तारी करणों चाहीजै। वीमार सूअर्श रे ठैमसर इलाज करणो जरूरी 
हुवे मै इण रै साथै ई पाणी रै सोतां ने सूअर रै मछ सूं संदूषित हूथणै सू वचावणो 
चाहीजै। 

(॥॥) भूमि रा जीवाणु 

पाणी में जदैई कार्वनिक पदार्थ हुवे तो उप पाणी नै प्रदूषित हथौड़ी मानै। 
भूमि रा जीवाणु इण पदार्था मै तौड़ै नै वांने कार्वन, हाइड्रोजन अर नाइट्रोजन जैड़े तत्वों 
में बदक्कै जद कै नाइट्रोजोमोनस जीवाणु अमोनिया रे तत्ां नै नाइट्राइट में वदढै॥ एक 
दूजा भाइट्रोवेक्टर नांव रा जीवाणु नाइट्राइट ने नाइड्रैट में ददके) अगर किणी पाणी मे 
नाइद्रेट हुवे तो उणसू आ ठा लागै कै ओ पाणी साफ हूथ रियो है अर इण पाणी मै 
पोयां सूं किणी बात री डर मीं रैवे। अगर जै जीवाणु धरती मांय हुवे तो पाणी में 
जिका कार्वनिक पदार्थ हुवे उणां सूं ल्यमिक अम्ल वणे अर इण भूमि में अम्ल री 
वधीतरी हृवती रैवै। पाणी मैं जदै नाइट्राइट हुवे तो जड़े पाणी सूं यवरं में ब्लू बैदी 
नांब ही बीमारी हूव ज्यावै! थदरां में उल्दे हुवे अर चामड़ो रो रंग गोरे हूय ज्यावै। 

(४) तो री घातु माधै पनपियोड़ा जीवाणु 

... प्रर्पीमें जै जीवाणु उणसूं लोहो-निफाछे मै उगै फेरिक हाइड्रोआकसाइड रै रूप 
में जमा करे जिको कै लसलसौ सौ हुवे। गलिओनेढा जीवाणु पाणी सूं लोहौ हटाई है 
ड्णयूं पाणी रै बढझां में छाट तागै अर उपयूं काट रा गोढ उघार दीसे अर पाइप 
सांकझों हुथ ज्यावे। इणसू पाइप पूरे ही वंद हूय सकै है ने कमजोर हूथ जावे। जद 
पाइप बंद हू जावे अर तरे सूं पाणी री दाव पड़े तो उपसू कै पाइप फाट ज्यावै जिणसू 


पी रा सोत ऊर बीफरियां 29 


उपभोक्ता अर सरकार ने पाइप वदढावणों पड़े जिकी धर्णों नुकसाथ रे सौदी है। पाणी 
में अगर क्लोरीन वरावर घालता रैवै तो जै जीवाणु मर जावै अर इण तर सूं पाइप ने 
हूवण बाछे नुकसाण सूं वचायौ जा सके है। 


(५) काई (शैवाल) 

काई घणकर नाछै, पोखर अर ताढावां में देखीजै। इण री मात्रा जदै पाणी में 
घणी हू जाबै तो पाणी वू देवण लाग जावै ने उणरी सवाद भी विगड़ जावै। इणरी 
वधोत्तरी रोकण खातिर पाणी मै दो सूं दस पौंड हर दस लाख गैलन पाणी रै हिसताव सूं 
कापर सल्फेट नाखणी हुवै। सवाद चोखौ करण रै वास्तै एक सूं पांव पी. पी. एम. रै 
हिसाव सू एक्टीवेटेड चारकोल मिलावणी चाहीजै। 


(५) फफूँदी 
आ भूरी या मैलै पीछे रग री हुवै नै जै आ पाणी में हुवे तो आ ठा लागै कै 
इण पाणी मे कार्वनिक पदार्थ है अर औ पाणी प्रदूषित हुयौड़ी है! 


(५॥) दूजा जीव 

प्रोगोजोआ, मोलस्का अर स्पोंज पाणी में हुवे तो अ घणै नुकसाण वाढ्य कोनी 
हुवे। पाणी में रैवण वाढी मछलियां इणांने खावती रैवे अर यारी सख्यां इण कारण 
घणी नी वध सकीजै। 


ग अकार्बनिक अशुद्धियां 
(ए) घुछियोड़ी अकार्वनिक अशुद्धियां 
(वी) तिरती रैवणी बाछी जशुद्धियां 


(९) घुढ्ियोड़ी अकार्बनिक अशुद्धियां 

पाणी जदै जमीन रै मांय रिसीजै तौ औ चट्टानां रै अड़तौ निकके अर इण टैम 
औ आप साथै खनिज लवण घोक लैवै, जिका सगढ्षा नीचै लिसैड़ा ज्यूं है : 

(0) कार्वन डाइआक्साइड रै साथै मिक् नै चूने रा कार्वोनेट्स प्राणी मै अस्थाई 
कंठोरता पैदा कै। इगे हटावण खातिर पाणी नै जदै उकाछे तो उण मायसू 
कार्वनडाइआक्साइड वारै निकक जावै अर चूजै य कार्वोनेट्स वर्तन रै पीदे में बैठ 
जावै। पाणी धोड़ो कठौर हुवे तो वौ पीवणे रै वास्ते चोखौ हुई पण उमर कठोरता 
पचास सू एक सौ पवास मि ग्राम सू वेसी एक लीटर पाणी में नी हूवणी चाहीजै, अर 
इण सू वत्ती कठोरता हुब तौ उण पाणी नै मृदु वणायौ जावणौ चाहीजे। 

(9) कैल्शियम नै मैग्नीशियम रा सल्फेट क्लोराइड अर नाइट्रेटस है हुयां सूं 
पाणी मैं स्थाई कठोरता हुय ज्यावै। इण तरै री कठोरता नै चूने अर धोवण वाद्य सोडा 
सू अछगी की जा सकीजै। ऐड़ी पाणी पीवणे सूं गलगण्ड, गुर्दे में पथरी नै पेट री 
वीमारियां हूं जावै। इण पाणी नै जदै गरम कीयौ जावे जदै वासणां अर कारखाना रै 
वाइलरां मैं एक तरे री परत जमीजै जिणसू ऐ खराब हू जावै। एडै पाणी सू दवाई नै 

? पाणी छै प्रदूषण अर निवारण 


रसायन गा घोल भी ठीक कोनी वणै। ऐड़ौ पाणी काम में लिये सू सावण है घणों 
नुकत्ताण हुवै। 

(॥) पाणी लूणियों हुवे तौ इण सू औ शक कियी जाबै कि इण पाणी मै 
नाढियां रौ सूगतौ पाणी मिलियोड़ों है। लूणीयों पाणी ऊंडी वेश या समुद्र री हुवे । 
लूणीयों पाणी पीणै जोगा कौनी हुवै। इण पाणी ने नाइट्रेट भी बठौड़ी हुव॑ ती आ 
मानीजै कि औ पाणी नाढीया वाढै पाणी सू दूषित हुयोड़ी है। सूचर जदै नमक वाब्ी 
पाणी घणौ पी जावै तै उण सूं उण में आंधोषण, आकती-पाकती रै ठा नी रैवणी, 
वैबैनी, खाबैड़ो नी पचणौ, खाज आवणी, चेती छोड़ देवणौ ने चौइस घंये में मर जाणै 
जैड़ा लछण दैखीजै। कीं जिनावर्तं रै मूंडे सूं लाक पड़े नै वै थाकियोड़ा सा लागे। इणां 
२ सरीर में कैल्सियम कम हू जावै इण वास्ते यां मै कैल्सियम देवणौ चाहीजै | 


0४] पाणी में खनिज पदार्था री मात्रा जदै निश्चित सीमा सूं घणी हू जावै तौ 
जैड़ी पाणी घरेलू काम-काज में नीं लेवणो चाहीजै। जै पदार्थ सीसा, आर्सेनिक, 
साइनाइड, तांवा, जस्‍्ता, पारा, फ्लोरीन, एन्टीमनी, आयोडीन, मैग्नीज, रांगा अर 
एल्यूमितियम है। 


जै पदार्थ या तो पाणी नें जमीन मांय, विरखा होवती टैम, भूमि मायै वेवती 
टैम, भैद्ो कर नै राखपै सूं पाइप मैं वैवती हुवे जदै या कारखानां सै पाणी पीवणै वाकै 
पाणी में आय मिक्ठै। पाणी जदै अम्लीय या क्षारीय प्रकृति शै हुवे जदै भी वी कई 


ख़निण पदार्थों ने आप में घोछ लेबै। औड़े पाणी नै पीवणे सूं मिमख अर जिवावर 
वीमार हुवे ने वै मर भी सकै। 


पाणी अम्लीय प्रकृति रै हुवण रा घणा ई कारण हुवे, आंमै वायुमंडल में 
कारखाना अर दूजी ठैड़ सूं निकछ्योड़ी कार्वन डाइआक्साइड, ह्यमिक अम्ल, सल्फर 
डाइआक्साइड सू सल्फूरिक अम्ल अर नाइट्रोजन आक्साइड सूं नाइंट्रिक एस्िड जिका 
कै तैल साफ करणिया अर कोयता वाकृण वाढै कारखानां सूं निककै। इण कारणां सं 
भारत रै घ्णा सह में अम्लीय विरखा देखीजी है। विरखा री पाणी जदै साफ हुवे तो 
उणरी पी.एव. सात हुवै पण दिल्ली मैं 6.2, मद्रास मैं 5.85, हैदरावाद मैं 5.73, 
वेलापुर मै 5.20 नै वम्वई रै ट्राम्वे मैं 4.85 पी.एवं. वाली अम्लीय विरखा देखीनी। 
अम्तीय पाणी सेंग ही धातुवां नै घोढ़े पण इण री खास असर सीखा, लोहा नै जस्ता 
जैड़ी धातुवां मायै हुवे अर तांबे नै कॉसे माधै थोड़ी कम हुवे। 


पाणी क्षारीय प्रकृति री सोडियम कार्वेतिट अर कपड़ों रै उद्योग सूँ आयीड़े 
पाणी रै प्रदूषण सू हुवे। इण सूं नछत री धातुवां मायै घणी असर हुवे। 


पाथी चाहै अम्तीय या क्षारीय हुवे, पीवणै सूं मिनयां अर नियावर्रा हैं घणों 
पा पुग्ावै अर वै मर भी सकै। जैड़े पाणों सूं पाणी रा दूजा ग्ौत भी प्रदृ्धित 


मात अर यीमारियाँ है 
पाणी सा सौठ अर 


मायै भेछो हुवतो जावै। पाणी मैं इणी मात्रा एक पी.पी.एम. सूं वेसी नी हुवणी 
चाहीजै। केद्ध सरकार भी मानदण्ड वणाया है अर वैरे हिसाव सू हर एक लीटर पाणी 
मै तीन मिलीग्राम फ्लोराइड मिनखां रै वास्ते वौत नुकसाणदायी है| जवकि राजस्थान है 
गावा रै पाणी मैं इणी मात्रा प्रति लीटर वारह या तेरह मिलीग्राम तांई है। जिण सूं अठै 
रै लोगां मैं कुवड़ापण, खून री कमी अर पीछा दांत री सिकायत रैवै। जोड़ां में दरद 
रैवण अर वजन कम हुवणै री सिकायत आम वात है। 


जिनावरा मैं इण रै विपैलेपण सू भूख नीं लागै नै लंगड़ानै चाल, कदैई-कदैई 
दस्त री सिकायत रैवै ने सरीर रौ भार कम हू जावै। मांस-पैसियां रै प्रोटीन मायै इण सूं 
दौत बुरो असर पड़ै। जदै औ लगातार सरीर मांय जावै तो उण सूँ दांत मायै धव्वा पड़े 
अर वै खुरदर हू जावै। दाढ़ री ऊपरी सतह एक जैड़ी कोनी रैवै जिणसू वै टेडी-मेढ़ी 
हू जावै। जदै ऐ कमजोर हू जावै पछै टूट नै पड़ जावै। पगगां, जवाड़ा अर पांसकियां रा 
हाड़का जरूरत सू ज्यादा वधोड़ा दीसे। 

डी-फ्लोरिनेशन--मसीनां लगार इण री मात्रा पाणी मै वरावर करी जाया करै 
जिण सूं पाणी मै औ एक मिलीग्राम प्रति लीटर रै हिसाव सू ही रैवे। पण जदै ओ संयंत्र 
वरावर काम नी कर सके तो उठे रा मिनखां अर जिनावारं मैं फ्लोगेसिस हु जावै नै वै 
घणी तकलीफ पावै। इण बीमारी रै कारण कठैई-कटैई किणी भाग नै बाका गांव तो 
किणी मे मिनखा री कमर झुकणे सू वांकापट्टी तक री नाम दै दियो गयो है। 


(वी) तिरती रैवणी वाछी अशुद्धियां 

ज अशुद्धियां रेत, चाक अर लोहै रा आक्साइड आदि है। इण सूं सरीर मै 
नुकसाण नी हुवे पण की तत्व सरीर री पाचण री ताकत नै नुकसाण पौचावै। इण 
अशुद्धिया नै हटावणै रै वास्तै पाणी छाणनै काम में लैवणो चाहीजै। 


गा कार्बनिक अशुद्धियां 

(ए) घुछियोड़ी कार्वनिक अशुद्धियां 

(वी) पाणी माधै तिरती रैवण वाली कार्बनिक अशुद्धिया 
(0) घुढियोड़ी कार्वनिक अशुद्धियां 

जै अभुद्धियां पाणी मां मगयोड़ा जिनावरं रा सरीर, सिड़यौड़ी घास ने 
पत्तियां या गट्टर रौ पाणी पीवण रै पाणी मैं मिल जावणै सूं हुवै। इण में खासकर 
क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ह्यभिक अम्ल अर गइ्टर रा पाणी हुवै। प्राणी 
मैं नाइट्रोजन वाला पदार्था री थोड़ी सी मात्रा इणां रै आपी सूँ विघटन री खातिर मिक्र 
सके पण जददै इणी मात्रा घणी हुवै तो उण रै कारण पाणी रौ गद्टर रै पाणी सू संदूषित 
हुवण रौ संकेत वतावै। 
(वी) पाणी माय तिरती रेवण बाली कार्वनिक अशुद्धियां 

जदै पाणी मैं केस, ऊन, स्यर्च, लकड़ी रा टुकड़ा, जिनाव्य री मांसपेत्तियां 
अर पेड़-पौधा रा तन्तु जैड़ी अशुद्धियां हुवे तो जैड़े पाणी नै प्रदूषित हुयौड़ो पाणी कैवै! 

4 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण 


इणां रै साथै हमेस जीवाणु रैवै नै थै पनपै भी जिणरे कारणै जैज्ी पाणी खतरनाक 
मानीजै क्योंकि इण में रेवणिया जै जीवाणु मिनखां अर जिनावरां मैं बीमारी पैदा कर 
सकै। 


9 घुढिज्योड़ी गैसां 

पाणी में घणकरा आक्सीजन, कार्बन डाइआक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, 
हाइड्रोजग, अमोनिया, नाइट्रोजन अर मीथेन गैस घुछिज्योड़ी हुया कै। पाणी सै सवाद 
हाइड्रोजन सल्फाइड रै कारणै सिड्योड़े अण्डै जैड़ो हू ज्यावे। आ गैस जैरीली हुये अर 


आ धातुच्ा नै पाणी मै घोछ सके जिण कारण मिनख अर जिनावर दोनूं ही बीमारी रा 
सिकार हुव जावै। 


९ पाणी मैं विना हिलियां एक ठौड़ रैवण वाढी अशुद्धियां (0ण॥06%॥) 
जदे इण तरे री अशुद्धियां पाणी मै हुवे तो वी पाणी दीसण में सूगछ्णो हुवै। 
जड़े पाणी में लोहे रा आकसाइड, सिल्लीका नै रंग आदि हुवै। जिनावर अैड़ो पाणी पी 


लेवै पण मिनख जदै औ जशुद्धियां पाणी में देख लेवै तो वो जैड्ञे पाणी हरगिज मीं 
पीवै। 


पाणी या सोत अर वीमारियां 35, 


पाणी री कठोरता हटावणी ने उणने साफ करणी 


॥ कठोर पाणी 

कठोर पाणी वो हुवे जिके ने सावू साथै काम में लैवण सूं झाग जल्दी नी 
आवे। राजस्थान मै घणी ठौड़ री पाणी कठोर है, जिणने पीवण सूं मिनखां मैं गलगण्ड, 
गुर्दे री पथरी अर पेट री घणकरी दीमारियां हुवै। पाणी मैं कठोरता दो तरै री 
हुवै-स्थायी अर अस्थायी अर इण दोन्यू तौ री कठोरता मै विज्ञानिक तरीकां सूं 
हययी जा सकै। 


. अस्थायी कठोरता हटावणी 

पाणी मैं चूनै रा कार्बोनिट्स हुवे अर जदै उण साथै कार्बन डाइआक्साइड मिले 
तो पाणी मै अस्थाई कठोरता आ जावै। जड़ी कठोरता नीचे लिख्योड़ी तरकीवां सूं दूर 
करी जा सके है। 
() उवाढ ने 

पाणी नै उवाब््यां सू अस्थायी कठोरता दूर हूय जावै। इण तरै सूं पापी सूं 
कार्वन डाइआक्साइड निकक जावै अर जिका वाइकार्वोनेट प्राणी मैं घुलियोड़ा हुवे वे 
अघुक्षित कार्वोनेट रै रुप मे आ जावै, की पछै जद पाणी ठंडी हुवे उण टैम जै पाणी रै 
वर्तन रै पीदै माथै भेछ्ा हूय जावै। औ तरीको घंणों मूंगो पड़े अर इण तरीके यूं थोड़ी 
पाणी ही सुधारथों जा सके है। 


(0) द्युस्टन रै घण चूने री तरीकों (ल्ला०ए७(थ॥'5 86005 7.76 770०९58) 

लगैन्टगी 700 गैलन पाणी सूं एक डिग्री कठोरता हटावणै वास्‍्ते 5 औंस 
विना वुझ्यौड़ै या वूझायोड़ो चूनो काम में लैवै। इण सू कार्वन डाइआक्साइड दूर हूय 
जावै | फूल्योड़ा कैल्शियम कार्वनिट अर मैग्नीशियम पाणी रै पैदे में वैठ जावै। बारै घय॑ 
पछै इण पाणी में कार्वन डाइआक्साइड गैस गुजारे, जिणसूं इणमें जिको घणो-चूनो 
शेयग्यो हुद वो हटा दियो जावै। इण तरीके रा दौ फायदा है, एक तो ओ के इणसू 
पाणी री कठोरता आगी हू जावै नै दूजी ओ के पाणी में रैवणिया सै जीवाणु भी मर 
जावै। 


2. स्थायी कठोरता हटावणी 

पाणी मैं स्थायी कठोरता उणमें कैल्सियम अर मैग्नीशियम रै सल्फेट्स अर 
क्लोराइड्स रै रेदणै कारणै हुवै है अर जैड़े पाणी नै भलै ई उकाछौ पण इणसूं उपमें 
जकी कठोरता हुवै है उणमें की फरक कोनी पड़ै। पाणी में लोहा, मैग्लीज अर 
एल्यूमीनियम जैड़ा पदार्थ भी कीं हद तक कठोरता बधावै। 
36 पाणी है प्रदूषण अर निवारण 


(0) जियोलाइट या परम्यूटिट तरीकों 
घणै पाणी नै मीठो करणों हुवे जदै ओ तरीकौ काम में लियौ जावै। सोडियम 
जियोलाइट (४०७/॥७॥0,) मोटी रैते जैड़ी दीसै, इणमें छोय मजबूत तारै जिसा 
चमकता दाणा दीसै। इणने जदै खुली हवा मांय छोडै तौ इणमै संद आ जावै, इणरै वास्तै 
इणनै सूखी जग मांय एक बंद डिब्बे में रखणौ चाहीजै। ओ पाणी में नी घुढ अर इण 
तलां नै नुकसाण नी हुवै। ओ पाणी सूं, कैल्शियम अर मैग्नीशियम नै साफ करै। औ इण 
तरै सूं सोडियम जियोलाइट बण जावै | इण तरै पाणी सू स्थायी कठोरता पूरी तरै अछगी 
हू जाबै। औ पाणी धातुओं नै घोछ सकै, इण वास्ते इणमें कीं कठोर पाणी पा्ठौ 
मिछावणो चाहीजै। जंदै जियोलाइट सूं सारो सोडियम निकक जावै तो औ कैल्शियम 
जियोलाइट वण जावै अर पाणी मृदु बणनी रुक जावै। इण जियोलाइट नै जदै पाष्ठी 
काम में लैवणो हुवै उण वास्तै इणमे लूण रै पाणी रे जाडौ घोढियो घाते, जिण सूं 
कैल्शियम या मैंग्रीशियम जियोलाइट पाछो सोडियम जियोलाइट वण जावै। 
इण तर सू अ दोनूं क्रियादां एक रै पठै एक, लगौलग, घणी टैप तक करी जा 
सकीजै अर इण सूं 200 बार इण तर री क्रियावां करै जदै सिरफ एक प्रतिशत 
जियोलाइट रौ ई नुकसाण हुवै। पाणी सू कठोरता हटावणै रै वास्तै पाणी रा मैकमा अर 
कारखाना वाढ्ण विल्कुल ई विना दिक्कत रै इण तरीके नै काम में ले सकै है। 
प. पाणी ने साफ करणी 
पीदणे रै पाणी ने साफ करनै बरतणो आ बात अठै रा मिनख पीढी दर पीढी 
जाणै है। मिनख पाणी कपड़ै सू या मोटी टाट सूं छाण नै पीवै, जदै के की गावा में 
पाणी रैत नै कांकरा री मदद सूं भी छाणै है। पण लोगां नै आ बात पूरी तरै सूं ठा नी 
है' क इण तरीकै सूं पाणी मांय सिरफ कचरे जैड़ी चीजां ई हयय सकीजै है! जद कै 
इण मांय रैवणिया जीवाणुवां अर घुढियोड़ा पदार्थ इण तरीके सू नी हटाया जा सकै 
अर इण पाणी रै पीवणै सूं घणी सी वीमारियां मिनखां अर जिनावर्ण में हू जावै है। 
लारलै कीं बरसां में पाणी नै साफ करीजणे रा घणा तरीका निकाकिजिया है अर इण 
कारण सू प्रदूषित पणी सू फैलण वाछी वीमारियां नै रोकण में काफी मदद मिछीजी है। 
साफ करियोडी पाणी पीदण जोगौ हू जावै अर जदै इणे मिनख मै जिनावर पीवै ती ओ 
पाणी किणई तरै री वीमारी पैदा नीं कै अर हजाशं या लाखां मिनखां अर जिनावरां री 
जान भी बचावै। 
नीचे लिख्यै कारणां रै वास्तै पाणी नै साफ कियो जावै-- 
. पाणी में हुदणियां अघूता रंग अर बदवू नै अछगी करणी। 
2. कार्वनिक अर अकार्वनिक पदार्था री मात्रा एक खास तै किवैड्डी हद में लावणी। 
3. नुकसाण करण वाछा जीवाणुवां नै पाणी सूं हटवणा या वांने मारणा। 
4. पाणी में सूं कओेरता हटादणी अर उणमें हदा वेवाणी। 
5. पाणी रै धातुवां नै घोलण री क्षमता सू छुटकारी दिरावणौ। 
पाणी री कदोस्ता हयावणी नै उपतै साफ करणी 


पाणी रै साफ करण रा तरीका 


जावै : 


]. नैंने पैमानै माये पाणी साफ करणौ (छग़ाबा! 50806 ?्रातट्य्ा।णा) 
(ए) भैढी करने (5048०) 
(वी) उकाल ने (8गरापट्टी 
(सी) डिसरिलेशन (>5प्षा|भा।णा) 
(डी) सूरज री किरणां सू (उप 729५8) 
(ई) घरेलू फिल्टर (005ग्राए50८ पा।2४७) 
() कम दाब वाद्य फिल्टर [007 77ए55प्राट 0) 
0॥) षणै दाव वाब्य फिल्टर (गहुध 7यटडडपःठ 7027) 
(एफ) रसायन (ए॥ध्यााट्वा) 
0) फिटकरी (#फय) 
(7) पोटेशियम परमैंगनेट (2085डपयय रिटाग्राशाह&ुध०३2) 


(770) ब्लीचिग पाउडर या क्लोरीन (छाव्यलाहड्ठ 77एक्‍ल था 
(एग्ञोणाग्रढ) 


(0५) चूनौं (/प्ा०) 
2. मौटै पैमाने माधै पाणी साफ करणौ 0,78० 8९88९ ?एएणटक्कांणग 
पाणी ने मौटै पैमाने मायै साफ करणै रै वाल्तै तीन वरीका काम में लिया 


(ए) भैलौ करने (509६2) 
(वी) पाणी नै सीधो ई फिल्टर करणौ या इण वास्ते पाणी मैं रैवणियै कचरे नै 


जोड़णिया पदार्था री मदद लेवणी (78007 ध्या छः शंप्ागणार एल बाप 
(028 प्रॉबाणा) 


0) पाणी नै होलै-होढे साफ करणिया रेत रा फिल्टर (509 590 


ग्रा।श) अर 


(0) पाणी ने तेजी सूँ साफ करपिया रेत रा फिल्टर (स्वार्त डिक्षापप॑ 


क्याद्य) 


(सी) रसायनां सू पाणी रे स्टरलाइजेसन (ट.रलग्रगट्व 5दयडब्राणा) 
(7 क्लोरीनेसन (0४0गब्रागा) 

(४) सुपरक्लोरीनेसन [89एश-+एग्रमिप्राबा।णा) 

(87) क्लोरामीन (0'ा5्य्च्य्गागणे अर 

(५) ओजोनीकरण (020ग्राड्ड8०7) 
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]. मैने पैमाने माथे पाणी साफ करणी 

एकई या घणा तरीका काम मै लेयनै पाणी साफ कियो जा सकीने है। इण 
तरीका सूं पाणी थोड़ी टैम खातिर ही साफ करीज खासकर जद सैर रा फिल्टर प्लान्ट 
थोड़ै दि्रों रे खातिर जदी खराव हूय जावै या पछै वाढ़ आपै सू नदी, झरना, वेरां, 
तताव या पोखर रो पाणी संदूषित हू जावै। जड़ी हालत मैं पाणी घणकर दीसण में 
गूगछो दीखै। घणाई गावां में फिल्टर प्लांट कोनी हुवे अर जैड़ी ठौड़ जदै प्रदूषित पाणी 
सूं बीमारियां फैल री हृवे जदे अठै बतायोड़ी किणी एक या उणसूं घणी विधि काम में 
लेयर पाणी साफ करनै उठ रै मिनखां अर जिनावारं रै स्वास्थ्य री रक्षा की जा सके है। 
कैवत में है कि बंदूक री एक गोढी एक जणै री जान ले सकै पण प्रदूषित पाणी री 
एक भी बूद जंदै साफ पाणी मांय मिक्त जावै तो जड़ी पाणी पीवणै सूं हजारां-लाखां 
मिनखां अर जिनावरं री जान जा सके है। 


(ए) भैठो करने 


गांवां में घणकरा धरां में जमीन रै नीचे पाणी री कुंडियां वणायर वरसात, 
पोखर, ताछाव या नहर सै पाणी भैलो करै। इण कूंडियां मैं आगै-आगे सूं पाणी लाय मै 
भी मैददी करै। कीं दिनों पछे जैड़े कुंडी रे पाणी में सूं 80 प्रतिसत कार्वनिक पदार्थ अर 
किणी किणी कण पाणी रे पैदे माबै वैठ जावै। अ आपरे साथै जीवाणुवां ने भी पैंदे 
मायै लैवता जावै। इण तरह यूं की दिनां पछै जै जीवाणु पाणी मांय मर जादै, पण 
ज़िका जीवाणु स्पोर वणावै उणां मायै इण तरीके रै असर नीं होवै अर वै जिन्दा रैवै ने 
बीमारियां 3 कारण भी वणै। जदै पाणी रै तक माचै कचरौ' भैल्ली हू जावे तो उणनै 
दिना हिलायां कुंडी सूं पाणी निकाहृणों चाहीजै। अगर पाणी नै तीन सप्ताह तक भेछौ 
कर नै राखीजै, उण मैं अगर हैजै जैड़ा खतरनाक जीवाणु हुवै तो वै भी तीन सप्ताह मैं 
मर जावै। जदै कै भोतीझरे (यइफ़ौयड) दीमारी रा 90 प्रतिशत जीवाणु भैके कीयैड़ै 
प्राणी मैं एक सप्ताह रै मांय मांय मर जावै। इण तरै सूं अगर कोई भी पाणी ने एक 
महीने तक भैछौ करनै राखै तो उणमें सू घणकरा बीमारी रा जीवाणु मर जावै ने कचरी 
पाणी रे नीचै वैठ्यां सूं पैट व आंतड़ियां ने हृवण वाक्ै नुकसाण यूँ घणों वचाव हुवे। 
पाणी ने जद घणी टैम तक भैलौ कर नै राख तो उणमें काई री दघोतरी हुव जावे अर 
ईंण कारणै पाणी मैं खराब वदवू आवै नै औ रंगीन दीसै। 


राजस्थान रौ घ॒णों क्षेत्र जैड़ी जठे कै वरसात कम हुवे अर जमीन रै हैटली 

पाणी घणी गहराई माथै है अर केई ठौडा तो वी इत्तौ खारों नै कठोर हुवे कि उणनै 
पीवणै रै काम मैं नी लै सकै। इण रै साध बींमें फ्लोराइड री अर दूजै पदार्था री मात्रा 
भी इती हुवे कि उणने पीदणियै रै स्वास्थ्य माय बुरी असर पड़े। अढ्े टीवां री कमी 
कैनी है अर अगर पाणी चैली कर नै तताव वणाया जात़ै तो अर्दे-री रेत सासे ई पाणी 
भोख लैदै। फेर भी अगर तत्व वणाया भी जावै त्ती/उणंरे प्राणो-अठै-सी -गर्मी है 
कारण सूं जल्दी ई सूद जावै। पतजाी 2 35 
पाणी री कठोरता हटावणी नै उपनै साफ करणौ 89 


राज 


अठै रा मिनख सालीणो बिरखा है पाणी कुई नाम रै कुण्डां मैं मैौ करता 
आवै है। इण पाणी सू वै आपरी नै आपरै जिनावरां री तिरस वुझावै। जै कुई रख अर 
चूने मै मितायने जमीन रै नीचे वणीजै! इणा नै गांवाँ री नीवाण वाढछी जगहां मायै 
वणावै, जिण सूं प्राणी ढ्ाक रे साथै वेदती इण कूईयां रे मांय आय जावै। कुई 30 सूं 
35 फीट ऊंडी ने 0 सूं 2 फोट चौड़ी वणीजै। इणांरी छत फौग री लकड़ियां सूं 
आधी अण्डै री सकल सी वणाई जावै नै इने मायै चूने अर राख री लैप लगाइजै। 
राजस्थान रै सगछाई गांवां मै अगर इण तरै री कुई वणाय ने पाणी भैौ करै तो अठै 
रा गावां मै पाणी री दिक्कत घणीकर कम हू सकै है। विरखा री जिकौ पाणी जमीन 
सोख लैब, भाप वण ने उड़ जावे, मिनख अर जनावर इनै प्रदूषित नीं कर सके अर 
हवा, जीवाणुवां सूं भी इणरौ संदूषण नी हुवे अर इण तरे सूं पाणी री समस्या घणीकर 
कम हू जावै नै उठे रै मिनखां नै अर जिनावरं नै साफ़ सुथरों पाणी पीवणै रै वास्तै 
मिक्ततो रैवै। 


(बी) उकाछ ने 

जद पाणी ने उकाछे तो उणमैं रैवणिया जीवाणु मर जावे, घुछ्योड़ी अशुद्धियां 
नुकसाण नीं कर सकै, पाणी री अस्थायी कठोरता निकछ जावे, अर उपमें सूं 
हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया नै कार्वन डाइआक्साइड जैड़ी गैसां भी निकछ जावै। 
इण सवा रै कारणे पाणी साफ़ करणे रौ ओ तरीको काफी ठीक हुया करै। पाणी नै 
20 सूं 25 मिनट तांईं उकाकै अर उण वर्तन नै ढक नै राख दैवै। इण तरै सूं पाणी 
पाछ्ठी संदूषित मीं हवै। जदै पाणी उकरै तो इणी सारी गैसां निकछ जावै अर औ 
वैस्वाद हू जावै| इण वास्तै या तो इनै पिवणै रै थोड़ी टैम पैली खुलौ राख या पछै इने 
एक बर्तन मूं दूजै मे थोड़ी उधक-पुथल करै सूं इणमें हवा नै दूजी गैसां पाछी घुछ जावे 
अर पाणी पीवण मैं स्वाद वाली हू जावै। गूगल पाणी इण तरीकै सूं साफ नी हू सकै। 
प्राणी साफ़ करणे री ओ तरीकौ घणौ मूंगो है इण वास्तै धणी जरूरत माय अर जदै 
पाणी साफ करणै रा दूज़ा तरीका नी अपणाय सकै उण टैम ओ तरीकों काफी ठीक 

। 


(पी) डिसटिलेशन 

पाणी एक बद बर्तन में उकछतौ रैवै तो उणमें सूं भाप आवती रैबै। इष भाष 
ने भैछी कर मै ठंडी करणै सूं आ पाछी पाणी वणै। जैड़ी पाणी पीवणै वास्तै हर तिहााज 
सू चोखो हुव पण इण तरीके मैं खर्चो घणों आवै। एडन अर कुवैत जैड़ा पईतै वात्म 
देस इण तरीके सूं समुद्र रे पाणी सूं पीवणै रै पाणी तैयार करै। 

(डी) सूरज री किरणां सूं 

सूरज री किरणा मैं जीवाणुओं नै मारण री ताकत हुवै है| पण इण किएणा रौ 
असर सर्दी री मौसम मैं कम हूय जावै। इण खातिर वाजार मैं मिकवण वाद्य मरकरी 
चैपर लट्टू ( 200 वोल्ट) या कार्टण ग्लास रा वण्योड़ा लट॒दू या ट्यूब भी काम में ली 
जा सके है। इण किरणां सै असर सिर्फ 2 इंच गहराई तक ही हू सके है) इण तरीके 

? पाणी सौ प्रदूषण अर निवारण 


शा 


हूं साफ़ हूयोड़े पाणी मैं किणी तरह री स्वाद, रंग या गंध पैदा नी हुब, इण वास ईरी 
उपयोग दफ्तरां, घरों, स्वीमिंग पूल अर होटलां मैं आराम सूं कियौ जा सके है। 


(ई) घरेलू फिल्टर 
इण तरीके सूं पाणी घर्र मैं साफ कियौ जा सकै। जैड़ा फिल्टर घरां में भी 
तैयार किया जा सके अर बाजार सूं भी बणियाबणाया फ़िल्टर ख़रीदिया जा सकै। 
वाजार वाद्य फ़िल्टर घथा चोखा हुवै क्योंकि इणसूं साफ कियोड़े पाणी मैं जीवाशु मीं 
हुवे, पण इण तौ शा फिल्टर यूं प्राणी में विधाणु हुवै तो वै अछगा नीं किया जा 
सरीजै। कई तर शा फिल्टर, जिद्ता काम में लिरीजै, वै इयां है : 
0) कम दाव वाढा फिल्टर 
दणकरा लोग यांनै गांव मैं घर में ही वणावै, औ भारतीय फिल्टर (फोटू .) 
हा चार मटकियां सूं तैयार करीजै वांने लकड़ी रै एक स्टैण्ड 
4। में एक मटकी रै भायै दूजी मटकी राखै। पैली तीन 
... मटकियां रै हैटै एक छोटो तीणी वणावै मै उठे रूई मै घास 
राख अर इण तोणै नै बंद करै। जिकी पाणी साफ करणो 
३2 हुवे वो पैलड़ी मटकी में घालीजै। इण मटकी सूं चूवता 
प्राणी निकबने दूजै नम्बर री मटकी मांय जावै। इण दूजी 
मटकी में रेत री थोड़ी परत जमियोड़ी हुवे अर इणसूं 
है छणीज नै पाणी तीजी मटकी में आय जाबै। इण पीजी 
मटकी रै पीदे भायै कांकरा सै तक विछायोड़ी हुवे अर इण 
रै मायै लकड़ी रै कोयलै री परत रैवै। इण सूं छणीज मे 
45 पाणी चौथी मटकी में आवै। औ पाणी दीस़ृणै में एकदम 
साफ हुवे पण इण फिल्टर सूं पाणी रा जीवाणु नीं छणीजै। 
"  शौड़ी टैम पाए मटकी री रैत नै कौयलै री तक ने ऊपर सूं. 
पद : . ), भारतीय फिल्टर 2, साफ करणो हीलावती रैदणौ चाहीजै जिणसूं पाणी 


कर जिम्ने पागी अर रैठ री परत 3. पाणी अर ठीक तरीके सूँ साफ हूय नै वार निकछ 
पते है परत 4, कांकरँ री परत 5. छणीन्योडी सकीजै। 








(॥) घण दाव बाढय फिल्टर 
घण दाव वाद्य फिल्टर नीरी तरै या हुवे, पथ अठे एक राय तौ रो वर्णन 
वताइज रियो है। सैंग ही फिल्टर पाणी नै छाण ने घोठी साफ़ कौै। इसाँय पी साफ 
करे री गति कम नी हुठे, इण दासौ यांते टैस मायै साफ करता रैया जावे जिणसूँ 
पायी जह्दी जल्दी छणीज सकीजै। 
चुद पाउक्रो फिल्टर (59089॥7 70०० खिल) 
ब्् माइक्रो फिल्टर (फोडू 2) वाजाए में मिदे अर इस 
मी ऊक मिनट में साफ झुव सकै। इध फिल्टर है काम तैरदे 
पापी री कटोरता हथाउयी नै उच्च साफ 


सूं 5, यूं 70 तसीदर 
दैयूँ पी 


हर] रंकीयां रे काट रो कचरौ, 
रैत, कादी, फफूंद, मोटा 
जीव ने जीवाणु अर घणी 
तो रे कीणी कचरे, अठै 
तक कै इण सूं 0.4 
माइक्रोन तक रा किणी 
जीवाणु प्राणी सूं साफ़ 
किया जा सकीजै। 
खासतौर सूं पाणी री 
वीमारियां रा जीव जिणमें 
अमीवा, स्पोर बाला 
जीवाणु, वेसीलाई, 
कोकसाई अर ईं, कोलाई 
भी इण फ़िल्टर सूं 
छणीजै। इण फिल्टर सूं 
ह॥॥ साफ कियोड़े पाणी सू 90 
प्रतितत पाणी री 
वीमारियां सूं. छुटकारी 
मिकछ जाबै। इण फिल्टर सू 
2. शुद्ध माइक्रो ॥, पाणी निकरृण पं 
३) आवगै थास्‍्नै जज रुकपै रै वास्तै जा साफ कियोड़ी पाणी छोटै 
फिल्टर रै खोछ, ५. साफ हुयोड़े पाणी रै बारे जादगै थै रस्तो, टावर अर छोटे जिनावरां 
'श फिल्टर रै खोक सू रैत अर जीवाणुवां ९ निकठ॒णै रे रस्तो, रै वास्तै घणौ चोखो हुवै। 
शा! साफ हुवण वाढो पाणी अर शा॥ फ़िल्टर रें वरै रो इण फ़िल्टर नै स्टकूलां, 
कल कॉलेजां, दफ्तारं, 
अस्पताढां, गांवां अर मेढां में विना किणई दिक्कत रै काम में लै सके। इण फिल्टर ने 
काम में लेवण वास्तै इणने पाइप सूं पाणी री टंकी सूं जोड़ै। पेली निकछ्योड़ी 7 या 8 
वाल्टीयां पाणी नै काम मैं नई लेवणी, इणै पछै जिकौ पाणी आवै वो साफ हुवे, उने 
पीवण वास्तै काम मै ले सकै। थोड़े दिनां रै काम में लियां रै पछै फिल्टर नै साफ 
करणो चाहिजै क्‍योंकि पाणी में रेवणिया कचणा अर जीवाणुवां मूं इणमें लाग्योडी 
सेल्यूलोज फिल्टर रा खाड़ा वन्द हू जावै। जंदै इणै साफ़ करणों हुवे उण टैम खोलणै 
वास्तै इणै ऊपर लाग्योड़े ठकण ने घुमावे (फोटू 3.7) अर फिल्टर नै उणौ वारै वार 
खौढियै सूं अछगी कर जैवै (3.)। सेल्वूलोज फिल्टर नै एक वाल्टी पाणी (फोदू 
3.!५) मैं 4 सू 6 घंटा तक रै वास्ते डूवोयोड़ी रासै, इण तरै सूं उगै माये लाग्बौड़ा 
कचरा साफ हवता जावै। इण कद नै पूरी त्रै सूं साफ करण रै वासस्‍्तै लाइलोन रै 
बुरस यूँ इणरी ऊपरली खौछ नै साफ करणौ पड़ै। वुरस (फोटू 3.४) ने ऊपर नै 
नीचै घड़ी घड़ी लावै नै लेजावणै सूं आ पूरी तरै सूं साफ हूथ जावै। फिल्टर नै पाष्ठी 
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फोदू 3. सू 'श शुद्ध माइक्रो फिल्टर रै काम करणै रो तरीकों 


(फौटू 3.५) जोड़ नै उणने सरू करै, पैलपोत्त कीं टैम तक 7 सूँ 8 वाल्टी पाणी 
वैवण देवणो चाहीजै, उण पछै जिको पाणी निकछे वो एकदम साफ़ हूबै। फिल्टर रै 
खोक जदै घणो काम आ*जावै नै जद औ 50 मी. मी. री हू जावै उण पछ्ै नयौ 
सेल्यून्रोज फिल्टर पेड लगावणे री जरूरत पड़े जिके कि 70 मि. मि. आकार रो हुवे 
है। इण फिल्टर सूँ पाणी मैं रैवणिया विषाणुवा रे अलावा सैग ही तरै रा जीवाणुवा अर 
कचरे नै प्राणी सूं हटायौ जा सक्रै। विपाणुवा ने किणो दूजै तरीके सू हीज पाणी सूं 
हययौ जा सकीजै। उण वास्तै पाणी नै या तो उफाक्ै नींतर कोई रसावन सूं पाणी 
साफ कियो जा सके अर इण वास्ते चावै तो क्लोरीन भी काम में ली जा सके। 


(एफ) रसायन 
() फिटकरी 


फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्फेट पाणी सूं रंग, पीट अम्ल, जीवाणु, सिल्ट 
(8॥0 अर कादौ आदि हयवणै वास्ते काम में ली जाबै। इण सूं पाणी मैं हल्की तिरती 
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रैवण वाली अशुद्धियां आपस मै जुड़ै ने पछै वै पाणी रै पीदे मायै वैठ जावै। एक गैलव 
प्राणी मै साफ करण वास्तै । सूं 6 ग्रेन फिटकरी प्राणी मैं घालणी चाहीगै। इण तरीके 
सूं साफ़ कियोड़े पाणी ने काम मै लैवण सूं पैली उधने घरैलू कम दवाव वा फिल्टर यूं 
छाण नै काम मै लैवणों चाहीजै ! 


6॥) पोटेशियम परमैंगनेट 

इण रसायन सूं जीवाणुवां नै मारण में घणी टैम लागै, पण जदै इण रै साथे 
तनु कियेड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिद्ावै तो पाणी तेजी सूं जीवाणुवां सूं मुक्त हू जावै। 
इण रसायन सू हैजै तकात रा जीवाणु मर जावै। इण रसायन शै उपयोग परां, सहर रै 
बारै जावण वाद्य पार्टीयां व बैरां ही पाणी साफ करण वास्तै कियो जा सकै। इण 
रसायन सूं कार्वनिक पदार्था नै जीवाणुवा सूं आक्सीणन निकक जावै इण कारण जैड़ौ 
पाणी सरीर नै नुकसाण नी पुगाय सकै। एक वेरे में अगर ,000 सूं ,500 गैलन 
पाणी हुवै तो उन्नै साफ करणै रै वास्‍्ते आधा औंस पोटेशियम परमेंगनेट री जरूरत पड़े 
(एक गैलन पाणी रै वास्तै 60 ग्रेन पोटेशियम परमेंगनैट रे साथै 80 ग्रेन विना तनु 
कियोड़ो हाइड्रोक्लौरिक अम्ल)! जदै इणनै पाणी मै गा तो उमें वैगनी या गुलावी रंग 
आवै अर अगर औ रंग 5 सूं 20 मिनट मे फीको पड़ जावे, तो पाणी मै थीड़ो 
रसायन फेस मिछावणों चाहीजै! ओ रंग पाणी में 3 सूं 4 घंटों तक फीकौ नी पड़नौ 
चाहीजै। पाणी में रसायन घालियां रै पछै उनै किणी तर सूं चोखी तरे सू मित्रावणो 
चाहीजै। रसायन क्रिया पूरी एक रात तक हूवण देवणी चाहीजै। दूजै दिन जदै पाणी मै 
कीं रंग भी दीसे तो उणनै काम मै लियो जा सकै। अगर बेरे रो पाणी दूजै दिन भी 
साफ नीं हूदे तो जैड़े पाणी नै पप सूं जठे तक निकाठ॒तो रैवणौ चाहीजै, जठै तक कै 
प्राणी मैं रंग दीसणों बन्द नी हू जावै। अगर पाणी में थोड़े ई रंग दीसे तो उग्नै काम में 
नी लेवणों चाहीजै। इण रसायन सूं पाणी साफ़ तौ हू जावे परण उण में सूं बदवू नीं 
जावै अर उण रौ युवाद भी वदक जावै। कार्बनिक पदार्थां सू निकयोड़ी लोहा भी इण 
तरीके रै माध्यम सूं पाणी सूं निकाछ्थो जा सकै। 

(॥ ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन 

ओ सफेद रग रौ चुरण सो हुवे अर इणमें 33 प्रतिशत क्लोरीन री गात्रा हुवै। 
इणै छुलै मैं नी राखयों चाहीजै। एक भाग क्लोरीन हर दस लाख भाग पाणी नै साफ़ 
कर सकै। एक औंस ब्लीविंग पाउडर ने 750 एम.एल. पाणी मैं मिलायते उण सूँ 
2,000 गैलन पाणी साफ कियौ जा सकै। इण प्राणी नै चार पं रै पछै काम मेँ 
लेव्णों चाहीजै। पापी नै स्टरलाइज करणे रै वास्ते व्लीचिंय पाउडर री गोलियां 
(सोडियम हाइपोक्लोराइट) भी ऊवे पण जै पुराणी नी हुवणी चाहीजै। 


क्लोरीन री गोलियां 
क्लोरीन री गोतियां धौठै रंग री हुवे अर ऊ यार में हैतौजोन है मास यूँ 
मिै। इण तरीके यूं 0.5 ग्राम दी एक गोछी सूं 20 तीटर पाणी आयी घंटै है मांय ही 
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स्टलाइज कियो जा सकै। सोडियम थायोसल्फेट री गोटी आसमानी रंग री हुवे अर 
इण रै कारण पाणी मैं ८णी घुठीयोड़ी क्लोरीन ने अछगी की जा सके है। इण गोदी रे 
उपयोग सूं पाणी रै स्वाद भी चोखो हू जावै। 


(५) चूनी 

चूने मै पाणी रै साफ करपै वा्ती लियां सूं पाणी रा जीवाणु तो मरे ही है पण 
साधै ही उणगी कठोरता भी आगी हू जावै नै पाणी शुद्ध कियी जा सके है। पाणी मैं 
चूनौ 0 सूं 20 पी.पी.एम. ( 0 सूं 20 मिलती ग्राम हर एक लीटर पाणी मैं) है 
हिसाद सूं पाणी में घालीसै। जदै इनी मात्रा पाणी में घणी हू जाबै तो उण पाणी ने 
कार्दन डाइआक्साइड गैस मित्यन्रै इसने आगी ले सकै। इण तरीकै सूं औ कैल्शियम 
कार्वोनेट वणै, जिणनै पाणी रूं हटा मै सुखा सकै। जद इणने गर्म कियो जावै तो उपमें 
सूं कार्बन डाइक्साइड निकक जावै अर इण तर सूं घूनी पाष्ठो मिछठ जावै। इण चूमने मे 
फेरू काम मैं लैय ने पाणी नै साफ कर सकै। 


2. मोटे पैमाने माय पाणी साफ करणी 


(ए) भेछो करने 

जदे पाणी ने भैली कर नै रास तौ उण में छोटा मोद्य रैंग ई तरै रा कचरा 
वीरे पीदे मायै वैठ ज्याव। टंकी रै मायै एक ढकण लगायोड़ी राख जिणसू उणमें किनी 
भी तौ री कथरी नी पड़े। पाणी री टंकी ईंट, भाटे या सीमेंट अर कांकर नै मित्धाय ने 
वणावै। आ टंकी 0 यूं 5 फीट गैरी अर 25 सूं 30 फीट चौड़ी वणीजै। जिण 
नछ सू पाणी टंकी मांव जावै वो 7 या 8 फीट री ऊंचाई मापै लगायौ जावै। टंकी ने 
भांय सूं बरोवर हिस्सां में वांटे। पाणी टंकी रै पैलड़ै हिस्से माय आवै जद औ हिस्सौ 
पाणी सूं भरीज जावै तो पाणी ऊपर सूं वैवतो उण रै दूजै हिस्से मांय आवै अर जद 
ओ भी भरीज जावै तो पाणी तीजै हिस्से मांय आ जावै। इण तर सूं पाणी वैवतौ हुयी 
सगढा हिस्सा मैं जावे अर टंकी पूरी तरे सूं भगीज जावै। पाणी रै वहाव वौत धीरे 
राखीनै जिणसु हर हिस्से रै तलवै मायै भारी कदरी निथर ने वैठतीौ जावै। जद पाणी 
टंकी माय भैलौ हुवे उण टेम पाणी नै हिलावणों नीं चाहीजै अर पाणी शै तापक्रम एक 
जैड़ी हृवणो चाहीजै। पाणी मैं रैवणिया मौया कचरा ] सूं 2 घंटां मांय पींदे मायै वैठ 
जावै, जदैकि हल्का कार्वनिक पदार्थां रा कचरा 6 सूं 8 घण्टा मांय टंकी रै पींदे पर 
आय जावै अर 70 सूं 80 प्रतिशत तक तिरता रैवणिया हकका पदार्थ पाणी सूं आगा 
हूय जावै। इण तरीकै सूं 24 घंयं मांय 0 प्रतिशत कचरा टंकी रै पींदे माथे आय 
जावै है। औ ध्यान राखीजर्णी चाहीजै कै पाणी टंकी रै मांय तैजी सूं नीं पड़ै। पाणी मैं 
रैबणिया जीवाणु, कार्वनिक पदार्था नै आक्सीडाइज करने नाइट्रेट्स वणावै है, पण इणां 
मैं अमोनिया रा तत्व कम पड़ जावै है। पाणी नै भैठौ कर नै राखण री ई टंकी रै पीदे 

मायै जिकी कचरे आय जावै ऊनै थोड़ी थोड़ी टैम सूं हटवतों रैवर्णी चाहीजै। 
पाणी री कठोरता हटावणी नै उणनै साफ करणौ 45 


श्र त् 


(वी) पाणी ने सीदो ई फिल्टर करणी या इण वास्ते पाणी मैं रैवणिये कचौ 
नै जोड़णिया पदार्था री मदद लैवणी 

पाणी ने जठ ई भैल्य कर नै रास तो कीं टैम पछै उणमें कचरी पींदे मायै बैठ 
जावै जिणसू पाणी की हद तक साफ़ हूय जावै है। पण इण तदीकै सूं पाणी मै मौजूद 
हल्का पदार्था रा कचरा पाणी सूं नी हटाइजै। इण वास्तै की रसायनिक पदार्था री मदद 
सूं पाणी रो कचरों हटावणों पड़ै। औ पदार्थ कचरे नै आपत्त में जोड़े जिणयूं जै कपय 
भादी हूय जावै ने पछै वै कीं टैम सूं टंकी रै पीदे माथे आय जाबै। इण वास्ती जिका 
रसायनिक पदार्थ काम मैं लिरीजै वांमे खासकर फिटकरी, फ़ेरस सल्फेट, सोडियम 
एल्यूमिनेट अर फैरिक सल्फेट है। ज्यादातर काम में फिटकरी हीज लिरीजै है। 
फिटकरी, कैल्शियम अर मैग्रीशियम कार्वोनेट रै साथे क्रिया करने एल्यूमिनियम 
उइड्रोक्साइड वणावै अर औ पाणी में तिरता रैवणिया कार्बनेक अर अफार्वनिक 
पदार्था नै जोड़े जिणयूं औ पदार्थ भादी हूय जावै अर पाणी रै पीदे मायै आय जावे! 
जद पाणी नै तेजी सूँ साफ करणिवै रैत रै फिल्टर सूं साफ़ करणों हुवे तो उणे पैली 
पाणी मैं फ़िटकरी सूं साफ़ करणो जरूरी हुवै। इयां करण सूं पाणी मै रेवणिया 
जीवाणुवां री संख्या मै कमी आय जावै। जीवाणु कार्वनिक पदार्था रै साथे लाग्बोड़ा 
रिया कै अर जदै फिटकरी नै पाणी में धालै उण टैम वै पदार्थ आपस में जुड़े अर 
भारी हूण सूं जै पीदे माथै आय जावै अर इण तरै यूं यारे साथै साथै जिका जीवाणु हुवे 
वै भी पाणी रै पीदे माथे आय जावै। धरती मायै जिण स्रोत री भी पाणी मिले उणनै 
काम मैं लैवण यूं पैली उणने रैत रा वण्वौड़ा नीचै वतायौड़ा इण फिल्टर सू साफ 
करणों जरूरी हुवै। 

0) पाणी नै हो्क-होढे साफ करणिया रैत रा फिल्टर 

इण फिल्टर नै मजबूत अर साफ त्रै री रैत री परत नै न्यारी-न्यारी मौटाई 
वाढी काकर मायै विछायने वणादै। सै सूं ऊपरी वाली रैत्त री परत 36 सूं 60 इंच 
गैरी विछाइजै। कांकरां री न्यारीज्यारी मोटाई दी चार परतां माथे रैत री ऊपरी परत 
ठैर्योड़ी रैवै है अर अै नीवै वाई ज्यूं हुवे है « 


भैटो हुयौड़ी पाणी 36 सूं 60 इंच 
रैत 0,25 सूं 0.35 मि.मि. 36 मूं 60 इंच 
०, ।० 
काकरा हूं"*।॥9. 3 इच 
कं .. ,]० हा 
कांकय (हु 3 इंच 
2«..« 
कांकरा 2 >लु/ 3 इंव 
कांकरा [खा 6 इंच 
तैनानैना खाड़ा हूयौड़ा पाइप 
परकी फरस 


6 पाषी सै प्रदूषण अर निवारण 


जद फिल्टर नयौ हुवे अर उणनै काम मै लैवै उण टैम इणसूं सिर्फ पाणी ई 
छाणीजै | इण पाणी मैं ई टैम जीवाणु अर ठोस पदार्थ दोनू ई हुवै। पण 2 घंयं पछै रैत 
रै ऊपरलै हिस्से मायै जीवाणुवां री एक पतली सी परत बणावै (प्लेन्कटन, डाइआटडामू, 
जीवाणु अर काई) अर इण सैंग जीवां री मदद सू पाणी चोखौ साफ हूय जाबै। इण 
फिल्टर नै पकीयोड़ौ हौछे-हीछे चालणियों फिल्टर कैवै है। इण फिल्टर सूं एक घंटे माय 
शक गैलन पाणी फिल्टर रै एक रक्रैयर फीट भाग सूं साफ़ हूय नै निककै। 


(7) पाणी नै तेजी सूं साफ करणिया रैत रा फिल्टर 
भ्ै्ली हुयोड़ै पाणी नै जद साफ करणै वास्तै लावै तो उणरे पैली इण पाणी नै 
रसायनां रे साथै राख नै उण रौ कचरो हटावै। इण पाणी नै निथार नै न्‍्यारों करै पछै 
उने दाव पम्प सू या धूड़ री मोटी परत मायै पाणी री घणी मात्रा में उणनै फिल्टर करै। 
फिल्टर रै वास्तै धूड़ नै काकर री परतां विछाइजै वै इयां है : 
भैली कियोड़ी पाणी 60 सूं 72 इंच 
रैत रा कण 0.45 सू 0.55 मि.मि.... 30 सूं 36 इच 
कांकर है" ऊपर री विछावण 
कांकर ।6 9" पीदे री वीछवण 2 सू 8 इच 
खाड़ै वाद्य नल अर पकी फरस 
फिटकरी अर छोटा कचरा, जिऊा टंकी रै पीदे माय मी वैठे अर पाणी रे साथे 
फिल्टर प्लांट मैं आ जावै अै फिल्टर रै ऊपरी परत मायै ई रुक जावै। रैत री परत माथै 
जीवाणु भी रुक जावै अर अठै अमोनिया रौ आक्सीडेसन हुवे, जिकी पाणी छणीज ने 
आवै वी दिखण मैं साफ हुवै, रंग अर सुवाद भी चोखौ हू ज्यावै ने इण पाणी मैं किणी 
तरै री खराब बदवू नी हुवै। इण साफ हुयोड़ै पाणी सूं 99 प्रतिशत जीवाणु आगा 
लीरीज ज्यावै। जदै गइटर री पाणी पीवण रै साथै मि ज्यावै त्तो उणमैं कोलीफार्म समूह 
रा जीवाणु मिक्या करै। अगर इण फिल्टर सूं साफ हुयोड़े पाणी मै कोलीफार्म जीवाणु 
फोनी ला तो इण सूं आ वात साफ हूय ज्यावै कि औ फिल्टर चोसी काम दैवै है। 
हौठे नै तेजी गूं पाणी साफ करणिया फिल्टर सूं साफ हुयोड़े पाणी नै क्लोरीन 
या दूजै किणेई तरीकै सूं जीवाणु रहित करीजणों चाहीजै | 
(सी) रसायनां सूं पाणी से स्टरलाइजेसन 
पाणी ने रसायनां सूँ स्टरलाइज करणे सै वो तरीकों है जिणयू पाणी में 
रेवणिया किणी भी तौ रा जीवाणु, ठोस या गैस सूं बणियोड़ा रसायनां रूँ मर ज्यावै। 
अगर रसायनां सी जरूरत रै मुताबिक ई थाने पाणी मैं घातै तो जीवाणुदा शा रपोर, 
पोलियो अर पीछीयै रा विषाणु (वाइरस) मायै की असर नीं हूवे, पण जौ गरुण यूं 
ज्यादा मात्रा में रसायन पाणी मैं नांसै हो ऊै सैंग भी मर जायै। 
पाणी नै स्टरलाइज करपे वास्तै जिको रसायन लैरे यो गिनरां ये नियायरों 
नुझुसाण नी करणों चाहीतै, उणमै जीवाणुठग नै मारणी री ताफ़त शी हृण्णी « 
चाणी री कटोरता एटायणी मै उणी साफ फर५ 


है। इण सूं पाणी री सुवाद नई बदछणों चाहीजै। रसायन विना किणैई दिकत रै वजार 
मैं आसानी सूं मिछणों चाहीजे अर ओ मैगो नी हृवर्णों चाहीजै 


0) क्लोरीनेसन 

ओ तरीको अगरदार, रास्तों ने भरोसे वाढ्यौ है। इण तरीके मांय पाणी सिरफ 
5 सूं 30 मिनट रै वास्‍्ते क्लोरीन रै सायै गाखीजै। इने वास्तै क्लोदीन री इत्ती ई मात्रा 
लिरीजै जिणसूं पाणी रै सुवाद नी वदक्क नै उणमें इत्ती ई क्लोरीन री मात्रा रैवे कै 
जिणसूं पाणी घरां तक पाइप सूं आवै तो रस्तै मैं हुयोड़ै संदूषण री इण पाणी मावै की 
असर नीं हूवै। पाणी मैं जदैई फीनोल शा अंस हुवै तो क्लोरीन रै उपचार सूं पैली उण 
पाणी मैं चारकोल (कोयले) रै माध्यम सूँ छाणणों जरूरी है नींतर जड़े पाणी मैं 
क्लोरोफिनोल री वदवू आवती रैवै। सुपरक्लोरीनेसन रै पछे वैसी हूवे जिकी क्लोरीन 
पाणी सूं हटवणी जरूरी हूवै। 
(/) सुपरक्लोरीनेसन 

इण तरीके सूं पाणी साफ करण ख़ातर साधारण क्लोरीनेसन करण वास्ते 
जितरी भी क्लोरीन पाणी में घाले, उणसूं 0 गुणी क्लोरीन काम में लैबै। इण तरीके 
सू पाणी मैं हृवण वाढी वदवू, रंग अर सुवाद सैग ही ठीक हू ज्यावै अर पाणी मै कोई 
तर शा जीवाणु नी वच सकै। जठै भी पाणी भैल्यौ करणै री ठौड़ नी हूवै उठ ओ तग्ैको 
काम मैं लिया करै। इण तरीके मैं पाणी रै साथै क्लोरीन सिर्फ़ 0 मिनट रै वास्ते ही 
रास! पाणी नै स्टरलाइज करिया पछै उणमें जिकी वेसी क्लोरीन हुवे उने सल्फर 
डाइआक्साइड मिद्धाय (मोटे पैमाने माधै) या पछै सोडियम थायोसल्फेट (मैने पैमाने 
मा) मिछाय नै पाणी सूं हटावै। 
0॥) क्लोरामीन 

अमोनिया वाकै पाणी मैं जद क्लोरीन मिकावै तो उमें क्लोरामीन वणै। पाणी मै 
अगर कार्वनिक पदार्थ हुवे तो इण मायै वांरी कीं असर नी हूय सकै। इण तरीके मांय 
आयोडोफार्म नीं वण अर पाणी मैं क्लोरीन री सुवाद भी पैदा नी हूवे। इण रसायन मे 
जीवाणुआं ने मारण मैं घणो टैम लागै, इण दास्तै स्टरलाइजेशन रै वास्तै रसायन नै 
सम्पर्क रे वास्ती घणी टैम री जरूरत पड़े! 
0५) ओजोनीकरण 

ओजोन घणी अस्थिर हुवे, इण वास्तै आ 02 अर 0 में बंट.ज्यावै। जदै 
आ वढन वाद्य (0) स्थिति में आवै, जदै कार्वनिक पदार्था रे आक्सीडेसन हू जावे अर 
इणसू जीवाणु मर ज्याबै। सूक्ष्म जीवाणु भी कीं सैकण्ड मे ही मर ज्यावै! ओजोन सूं 
न्हावण रै खातिर वणयोड़ा छोटा कुंडियां रो पाणी भी साफ करीजै। इण तरीके सूं पाणी 
से सुवाद अर रंग मायै की असर नी हुवै। इणमें होवणिया नाइट्रोजनग या आक्साइड 
जीवाणुवां रै वास्तै जैरीला हृवै। पाणी स्टरलाइज हुये रै पठै उणमें ओजोन विल्कुल ई 
नी रैवै। पाणी नै स्टरलाइज करण वास्तै उणमें ओजोन 0.2 सूं .5 मि. ग्राम प्रति 
लीटर रै हिसाव सूं मिलाया करै। 
48 पाणी ही प्रदूषण अर निवारण 


प्रदूषित पाणी सूं वचाव अर नियंत्रण 
प्रदूषित पाणी यूं बचाव आर नियंत्रण रै वास्‍्तै नीचै लिखिज्योड़ी वा्ती रो ध्यान 


राखणी जरूरी है : 


हर 


ह् 


प्र 


कण च्य प्रा 


फछ 


मिन्रखां नै पाणी है प्रदूषण अर इणसूं हृवण वाकै नुकसाण रै वावत जाणकारी 
दैवणी चाहीजै। मिनखां ने इण वात री पूरी जानकारी हुवणी जरूरी है के वारै 
स्वास्थ्य रै वास्‍्ती साफ-सुथरी पाणी कितरी जरूरी है, इण वास्ते वै आपरी खराव 
आदतां नै छोड जिण मूं पाणी रे स्रोतां मै दूषित हृवणै सूं वचायो जा राकै। 


. मिनखां ने पढ़ाई रै माध्यम सूं पाणी रै भौतिक गुणां रै वावत हर बात विगतवार 


वताइजै, जिणसू वो पाणी पीवण रै पैली उणने स्वास्थ्य री खातिर चोखौ हूबणै 
री प्रिष्वण कर सकै। जदै उणने प्राणी रै रंग, बदबू, सुदाद, कार्वनिक पदार्ध, 
अम्तीयकरण या क्षारीयपन अर गुगढोपन आदि रै वार में पूरी समझ हुवणै सू 
वी पाणी रो भौतिक परीक्षण एकदम कर सकैला। इण परीक्षण सूं मिनखां ने 
प्रदूषण रै वारै मैं विगववार ठ लाग जावै। अर वो आसानी शूँ आ बात सोच 
सकै, पाणी पीवणै या फेर दूजै किनैई काम मैं लेवणजोगो है। 


- घर सूं अर कारखानां सूं निकक्तद्योड़े पाणी नै किण तरै सूं ठिकाणे लगावणों है, 


इण बात री पूरी ठा हूवणी चाहीजै। पाणी मैं मिलण वाढ्दी घणकर खशवियां ने 
हंयवर्णे रै वास्तै पापी नै भैढौ कर नै रखणों, उपनै साफ करणों अर स्टरलाइज 
आदि जैड़ा तरीका काम लेवणा चाहीजै। तेल, रंग अर लूण सू प्रदूषित हुयोड़ी 
कारखाना री सूगलौ पाणी उपचार करियां रै पठै ई कारखाना सूं बारे निकाकृणो 
चाहीजै जिणसू जमीन रै ऊपरतौ अर हेठलो पाणी दूपित नी हूवै। 


- वेग मायै पका चवूतरा वणावै अर उणरै कनै पाणी निकछण चास्ती सही ढाल 


वाली पक्की नातियां वणावै। पछियां ने जाछी लगाय ने वेरां में जावण सूं रोकै 
अर ध्यान राज कै पाणी में वींट अर रूंखड़ां री पत्तियां आद मीं पड़ै। 


स्रोतां सूं पाणी निकाछृती टैम साफ वाल्टी अर रस्सी काम में लेवणी चाहीगै। 


- जिनादरं ने पाणी रे स्रोतां मांय पाणी पीवणे रै वास्तै नी जावण देवणों चाहीणै, 


वारै पीवणे रे वास्तै न्यारौ इन्तजाम करणों चाहीजै (फोये-4)। 
नदी अर तकाव में कपड़ा धोवणै, गंदी पाणी उणा में छोड़णे गाये रोक लगायै। 


* धरती मायै देवतो सूगढौ पाणी ले जावण वासी पकी नाढियां बणवाणी धाहीयै 


जिणसूं इण पाणी रौ रिसाव रुक सकै ने कम उंडे पाणी रा हैन्डपाय मै गेश रै 
पाणी दूपित नी हूय सकै। 


* गद्टर लेण रै पाइप सूं गंदी पाणी रीसीजणों नी चाहीयै। 


प्रदूषित पाणी यूँ बयाय आए निर्म॑ 


0. मररूयोड़ा जिनावरं नै पाणी रै स्रोतां मांव या इणां रै आतै-पाते नी नाखे। 
], पाणी रै सोतां रै कने जनावरंं रै पोर्ट से ढेर नी वणावणों चाहीगे (फोये-4)। 





फोदू 4 * पाणी रै सोत माय जिनावर नै इणरै कनै पोथ रा ढियला। 


2. जद नदियां मै वाढ़ आवै नै तछाव अर वेरां शै पाणी सूगलो हू जाबै उण टैम 
पाणी ने उकाछ नै, क्लोरीन सूं या पोटेशियम परमैंगनेट आद किणी एक तरीके 
सूं पाणी साफ करने पीवणै रै काम मैं लेवणो चाहीजै। 

3, णठे भी पीवणै रै पाणी सै घर रै या कारखाना रै दूपित पाणी सूं संदूषण हूये 
ज्यावै तो उण टैम इण स्थिति ने काबून री मदद सूं निर्यत्रण में लावणी चाहीजै। 
ओ कानून पाणी रै प्रदूषण नै नियंत्रण मै लावणै खादर वणीजियो है (पाणी 
कानून 974, पानी मै प्रदूषण सूं वचावणे अर नियंत्रण रै वास्ते)। 
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पाणी री नमूनो लेवणी अर वींरी परीक्षण 


पाणी रा नमूना लैवणा नै वींरी परीक्षण नोचै लिखिज्योड़ा कारणां रे वास्ते 
जरूती है: 
]. पाणी नै शुद्ध वण्योज़ी राखय रै दास्‍्ते। 
2. पाणी री जिका भी स्रोत है दो सिनखां जर निद्यदर्सं 
लगावणी। 
3. परीक्षणां सूं पाणी रै छठ मूँ उठ ्लोत्र सी था पाइदी। 
4. पाणी रै परीक्षण सूँ दो क्रिस छान झा सटे झा था 


वास्ते, चामड़े या ऊन ने धोदपै है दास, दुदइखारं, 


दुचइुखाद,, 


वास्तै। 
5. नदी है पाषी में हुवण बाटै प्रदूषद 
वात री खोज कर उणने ग्रेकपो 
6. पदी आर बेर रै पापी रा 











साय इन कै 


) 


धातु री टंकी मांय उदै फ्रद्ये £ कर है सद ते उप दी 
उपगे पठ़ो लगावणों। 
8. पाणी ने साफ़ करपिया मै उप मूदु ददबदिया 
9. ऊंड वेएं मैं न्यारी-्यारो गहताइयां झूदे +-+ 
री पतो जाणनौ। 
0. मिनर्यां अर जिनावएं मैं फैलण बाट़ी 
वाढै पाणी रै सोतां सै पतो लगावणों। 
गंटिया नै गुर्दे री व दूजी वीमारियां रू अीडित किदखां 
पा है उणी योग्यता सै पते हगाडफी गे 


पर 










॥, 
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]2, 
तरगेझ्े काम मैं लादयों। 


3. नर्टा सू या लमीर २ नीदे दिफ्रउ्न>- >> + _-+ | सदा 





या है, वैड़ी पाणी थोड़ी ताछ पछै नी आवै, उणमें कीं न कीं वदछाव हूय सकै। इण 
कारण जदै भी कोई ठीक समझे कि ओ पाणी आछौ नी है, उण पाणी रौ नमूनों तुरंत 
ले लेवणो चाहीजै जिणसूं इण पाणी थे परीक्षण करायां पछै जिको नतीजो आवै उण रै 
मुताबिक मिनख पाणी रौ उपयोग कर सके अर आप नै अर जिनावरं नै पाणी सूं हृवण 
वाली बीमारियां यूं वचाय सकै | 

पाणी री नमूनो लेवती वगत पूरी ध्यान राखणों चाहीजै कै पाणी किणई दूजै 
कारण सूं संदूषित नी हूय ज्यावै! जदै पाणी रौ नमूनो प्रयोगशाला मांय भेजीजै तो उणै 
साथै सारी जाणकारी देवणी चाहीजै जिणसूं पाणी रौ सही परीक्षण हूय सकै। पाणी रौ 
नमूनों लेवती वगत नीचे दियोड़ी वातां शै पूरी ध्यान राखणों जरूरी हुवे 

(अ) पाणी रे नमूनां से प्रयोगशाला में किण तरै रे परीक्षण करावणो है, जियां 
भौतिक, रसायनिक, जैविक अर सूक्ष्मदर्श परीक्षण। 


(ब) पाणी है नमूना ने न्यारी-न्यारी टेम सूं घणी वार भेछा करणा चाहीजै 
जिणसूं प्रयोगशाला मै उणरी ठीक सूं जांच कर उणरै बारे में पूरी पतो लगायो जा 
सकै। 

(स) वैवतै पाणी री जदै नमूनों लेवणो हवै तो उणरै बेवण री तेजी में हूवणै 
बाढ़ वदाव रौ पूरो ध्यान राखणों चाहीजै। 

(द) पाणी रै परीक्षण पछै जिका भी नतीजा सामै आवै, वांनै पूरी तरे एूं काम 
में लावणा चाहीजै। 


नमूने रै वास्ते वोतल : 

प्राणी से नमूनो वोरो-सिलिकेट काँच, कठोर रबर या पोलीधीन री वणयीड़ी 
बोतला रै मांय भैक्लौ कर सकीजै। पाणी में जीवाणुवां रै वास्‍्ते परीक्षण करावणों हुवे तो 
कार्निय है काँव री वणयोड़ी बिना रंग री चोखे डाच वाली बोतल काम में लेबणी 
चाहीजै। जद पाणी रौ ममूनों कार्वनिक पार्था रै वास्तै लेवणों हूवे तो उण रै वास्ते 
हरिये या गहरे भूरै रंग री वोतछ काम मे लेवणी चाहीजै। पाणी में क्लोरीन री मात्रा री 
जांच रै वास्ते गहरे रंग शी वोतल री जरूरत हुवै। पाणी में रेडियोधर्मी तलवां री जांच रै 
वास्ते पोल्लीथीन थी बोतल काम में लेवणी चाहीजै ! 


बोतल तैयार करणी : 

जिण बोतल में पाणी रो नमूनी लेवणो हुवे उप तरै री वोतल हर टैम साफ नै 
जीवाणु रहित रूप में हमेस ही तैयार रैवणी चाहीजै। बोतल मै आछी तरै सावण रै 
पाउडर सूं वुरस री मदत सूं रगड़ ने साफ करने धोवणी हुवे! अगर वोतल में किणी 
त्रै या दाग हुवे तो जैड़ी वोतल नै गंधक रै अम्ल सू अर पछै साफ पाणी सूं घड़ी घड़ी 
कम सूं कम तीन दफ़ै धोवणी चाहीजै। इण वोतल नै सुखाय नै ढकण लगावै अर पछैँ 
एक्र कागज मांय पढेट नै राधे जिकै यूँ इण मायै किणी तरै री कचरी नी लाग सके ! 
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पोलीथीन री बोतत ने साफ पाणी में 20 रूं 25 मिनट तक उकाछ मै साफ करर 
सुछ्ाय नै रखै। काच री दोतल ने जीवाणु रहित करणै रै वास्तै उणने ओटोक्लेय मैं 
5 पोण्ड रै दबाव मायै वीस मिनट तक या गर्म हवा रै आंवन मैं (60' 0) नब्बे 
मिनट तक राख नै तैयार करे। अगर कठेई आटोक्लेव मीं हुवे तो घर रै कूफर सूं भी 
कांच री बोतल नै जीवाणु रहित कर सकै। वोतल इणरै भांय रख नै तीन सूं छः सीटी 
दैवै तो वोतल मैं हृवाणिया जीवाणु मर ज्यावै। 


पाणी रा नमूना भेछा करण रै वास्ते 2 सूं 5 लीटर पाणी आय सके जित्ती 
वी ढक्कण वाढ्दी वोतल काम मैं लेवणी चाहीजै। पाणी रे नमूनो सीधो ही बोतल भांय 
ही भैल्लों करणो चाहीजै, इण रै चास्ते कीं भी तरै री कीमो या पाइप काम मैं नी लैवणों 
चाहीजै। पाणी री नमूनो हाथ सू लाग नै वोतल मैं नी जावणों चाहीजे इण वास्ते बोतल 
हमेसा ई उपर पीदे सूं ही पकड़णी चाहीजै। जद वोतल में 3/4 पाणी भरीज ज्यायै 
तो उण भाव ढक्कन लगाय देवणों चाहीजै। अगर बोतल पूरी भर दैवै तो पाणी रै गरम 
हुया सूं बोतल मैं जगै नी रैवणै रै कारण आ टूट भी सकै है। 


पाणी रा नमूना न्याशान्‍नयारा क्ञोता सू भैछा करण रा तरीका : 
जमीन गाध रा स्रोत : 


पोखर नै झील सू पाणी रौ नमूना किनारै सूं आगो थोड़ी दूरी माथै जठे गैदाई 
घणी हूवे उठे लैवणो चाहीजै। जदै पाणी से नमूनों लेवण वाढी ठौड़ पूणे उण टैम उठे 
जिका कचरा ने धूड़ रा कण ऊपर उठियोड़ा हुवे तो वानै नीचे बैठण देवणा चाहीगै। 
पाणी शै नमूनो जिण बोतल में लेवणो हुवे उण वोतल ने पीदे सूं पकड़ ने उल्टी कर मे 
पाणी भांय दोय फुट गहरी लेजाय मै उणरो ढक्षण हटावणों चाहीजै। इण रै पछै बोतल 
नै थोड़ी थोड़ी टेढी करता रैबै जिके सूँ इण रै मांय री हवा चारै आवती जावै ने इण रै 
माँय प्राणी आवतौ रैबै। जदै बोतल तीन चौथाई भरीज 
ज्यावै उण टैम उण रै भावै दक्कण लगाय नै उम्र पाणी सूं 
वारै निकाकछ लेवणी चाहीजै। जिनावरां रै पाणी प्रीवणे री 
कूँडी सू भी इणी तौ सूं पाणी रा नमूना लेवणा चाहीजै। 
पं नदी या झजै रै किनारे सूं पाणी रै नमूनों मीं 
व्णों चाहीजे। इण वास्तै जठै भी पाणी री धार ठीक ते 
मूँ वैवे उठे सूं ही पाणी रै नमूनों लेवणों चाहीजे। अगर ॥ 
पाणी री नगूनों वीच माय सूं लियो जावै तो ठीक रैबै। .] 
देरे यूं: 








फोदू : 5. कम उड़ै बेरै सू पाणी रा नमूना लेवणे 

वोतल टी नम रै वास्ते जिको साफ रै वास्‍्ते बोतल . घर ढादै भायै बाध्योड़ी 
कल हु उपने एक धातु रै ढांचे माथे रस्ी 2. रहती 3 बोतल रैडायै माथे." 

ठीक तर सूं बांध देव (फोटू 5)। बोतल रै रस्सी 4. शिकजा अर 5. बोतल। 
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डाये ने अर धातु रै ढांवै ने दो अलायदी जेवड़ी सूं बांवे जद इण दोनूं मै वेरे माय उसारै 
उण वगत इण बात री ध्यान राखणों चाहीजै के कांव री बोतल वेरे री भीत सूं टकरायत 
टूट नीं ज्यावे। वोतल पाणी री सतह सूं आठ फीट तांई पाणी रै मांय जावे उण टैम 
ढऊण वाद्य रस्सी नै एक हल्‍्को सो झटको दैय नै ठकन खोले अर इण तरे सूं बोतल रै 
मांय सूं हवा तुडबुड़ों रै रूप वारे आवै ने वोतल मांय पाणी भरीजतो ज्यावै। जद पाणी 
रा चुडबुडा पाणी सूं निकछुणा वन्द्र हूय ज्यावै जिणसूं पतो त्ागे के बोतल पाणी सूं 
भरीजगी है, उण टैम बोतल नै पाषी सूं बारे काठ नै उण माय ढक्कणो पाष्ठी लगा दैवे। 
घणणण उंडे देर सूं 

काव री एक जीवाणु रहित वीतल लैवे। उण रै मायै दो खाड़ां वाढ्यो एक 
डाच लगावै। (फोटू 6) डायै रे एक खाड़ै मांय ताम्वी ने दूजे खाड़े मांय कम लाम्बी 
नी लगावै। दोनूं ई काच री नियां ने ऊपर सूं एक रबड़ री 
नी सूं जोड़ दैवै। इण तरै यूं जदै बोतल पाणी मैं उतारे तो इफरै 
माँय सूं हवा वारै नी निकछ सकै पण जदै इण रबड़ री उठी मे 
खीचैं उण टैम आ काच री नढी सूं आगी हूय ज्यावै अर छोटी 
नदी सूं हवा वारै निसरै अर दूजी नी सूं पाणी बोतल में भरीजतो 
जावै। रबड़ री नी नै तांत रूं वांये नै इण तांत रे दूजौ हिस्सों 
एक धातु रै छल्ले मूं वाबै। छल्ले रे दूजे हिस्से मै रस्सी सूं वाधर 
वीतत नै वेरे मांय उसारै। एक रवड़ रै पट्टे वे धातु रै छल्ले मांय 
सूँ निकाक ने इणरा दोनूं छेड़ा वोतल रै गर्दन मायै वांध दैपै। 
वोतल रै गढे नै छोड़र सा वोतल माधै सीसे री धातु गौ एक 
भारी खोछ बैठावै। इण खो यूं वोतल भारी हूय ज़्यावै नै जदै 
फोदू 6 : गैर बेरे सू 300. तक इणमै पाणी में उसारै तो वोतल रै काव ने वेरे री 
ऊंडास शू पाणी दे नपूनो तलैवण वाढी दीवार सूं टकरायनै दूठण रे कोई खतरों नी रैवै। 
00 22 208 गे हर इण पूरै उपकरण ने वेरै में इंछा रै मुताविक पाणी 
पढे 6 खबड़ है डाच 7. सीते धातु. गाय उत्ासै जेवड़ी नै एक तेज झटको दैय नै जोर 
री घोलणो 8 कांच री कम लाम्बी जोर सूं हिलावै। इण त्ौ करियां सूं रवड़ री नी 
नढी 9 काँच दी तास्वी नदी अर काच री मत्वी माथै सूं आगी हूब ज्यावै। वोतल 
70 पाणी सै नमूरो लैदण री बोतत। माय सूं हवा बारे निसरै नै पाणी भरीजतो रैवैं। जद 
पाणी री सतह भाधै हवा रा बुडदुडिया आवणा बंद होय ज्यावै उण वेब बोतल नै बेरे 
सूं बारे काड नै उणी कांच दी नक्षियां मायै रवड़ पाछ्ठी चढ्षाय दैवै ! 


जिण वेरै माथे पम्प लगायोड़ा हुबै, उण वेद सू पम्प चलाय नै पाणी रा नमूता 
ले लेदणा चाहीजै। पाणी ये नमूना लेवण रे पैली नक रै मूंडे नै आछी तरै सूं साफ कर 
लेवणा चाहिजै। 
नछ सूँ पाणी रा नमूना लेवणा : 
पाणी है नमूत्ौ लेवण रै पैली नक्त रौ मूंडो पूरी तरै सूं साफ कर लेवणों 
5 ८4 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण 





ँ 






परीक्षण रै खातर लैवणों हुवे तो सै सूं पैला व रै मे ने खुदर काम : 

स्थेव सूं या दूजे किणी तरै री आंच से मदद सूं गज करतो चाहने, इपरू 
माधै लाग्योड़ा हवा रा जीवाणु मर ज्यादै। पाये सै नूर स्ेददो दमत 
रैवणी चाहीजै जिण सूं हवा रा जीवाणु पायी रै छादै ऊपय दै गली 
करा सकै। जीवाणुवां रै परीक्षण रे खातर नठ सूं दें पादो थोझे देर दैदय देवों 
चाहीजे जिके सूं लरै सूँ उपयोड़े पायी सै दमूतों सही परोश्चय रै दास काम में तियो 
जा सकै। रात भर ठहस्तयोड़ पायी मैं उीदायु से रहे रुंद्यां सै पते नी लागै। पप जद 
थोड़ी दैर पाणी नल सूं बैवाय दैवै तो उप पड़ छाज़ी परी जवण ताग ज्यावै ऊर इ्ण 
ताजै पाणी मैं ही जीवाणुवां री सही संख्या ई ये लाम सकै। जीवायुवां री संख्या रै 
परीक्षण सी खातिर 200 एम.एल. पाणी शी नमूते ही भ्रेद्ये कारणों चाहते। पाणी रे 
नपूरो लैवणै रै पछै इणने 6 सूं 8'0 मायै राख 5 एड़ घंटा रै मांय ही इन प्रयोगशाता 
में परीक्षण खातर पूगावणों चाहजै। किपी 








भी हालत मैं पाणो है नमूने ण बोतत बारह 
पंय॑ रै मांय-मांय प्रयोगशाला में पूगाय देदपी चाहंजै विपसूं पायी है सही प्ररिणाम 
सांगी आ सकै। 


प्रयोगशाला में पत्चक्षण हुवण तक पराफ्ी है जपूज ने दिया नुकसाय रै जिता 
दिन राख सके वै इयां है : ० 


| ज़्यादा 335 पड ० अब जप ललन बन ज्यादा 
विश्तेषण कम सूं कम कित्ता दिन राख से कित्ता श्लं तक 


कप जफ्त क्‍+-+----्क _ सऊ 
घुवाद उण पड़ी विश्लेषण 
गृद्योपण उपी दिन विश्लेषण करपों 


चालकता उपण घड़ी विश्तेषण 
नाइट्रेट 


हैते या ऊंदौ फंसा दो दिन 


उण घी विश्तेषय दा अब 2 यो. एव. तक दो दिन 
77,50, मित्राव तै कादयो हुवे छर टप्ड माय ाखे 
बरता टडैगांव राह चौदह दिन 
रे आ श अदूढाईए दिन 
हि सा 52३ ऐड एम. एस, हत्को हाइड्रोक्लोरिक चौदए दि 
म्ल 00 एम.एल. पाणी मं 
एल. प्राणी रै नमूने में 
घातणों चाहोजै कु ह 
क्लोरेव 


डक 
ज्ष घ्झे विश्लेषण कक भें * 
जीवाणु छठ 


कद मम क 
ह यूं आठ जण-- व दि तापक्रम मायै ठण्डो कर 2० पर ० 
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पाणी री बोतल माय नीचे लिख्ये मुजव सूचक परची तैयार करने लगावणी 
चाहीजै : 


]. नमूनी किण परीक्षण रै वास्सै मैजीजै है भौतिक/रासायनिक/जीवाणु/सूक्ष्मदर्शी 
2. नमूनौ किण रै हस्तु दिरीजियो है भैव्यो करणिये रै नांव अर ठिकाणो 

3. नमूमौ लेवणै री सोत विरखा/जमीन रै मायै रै/वेरै/नक्त रै 
4. नमूनौ जठै सू लियो उण सै ठिकाणो गांव री नांव अर ठौड़ ठिकाणो 

5. भमूनौ किणरै सामै भेढो करीजियो. मिनखां रा नाम/पता/दसखत 

6. ममूनौ लेवणिये मिनघ रा दसखत .. मिनख रा नाम/पता/दसखत 


प्रयोगशाला में पाणी भेजण री तरीको : 

पाणी री बोतल में नमूनौ भरियां पछै उण रै मावै सूचक परची लगायी जावै। 
इण बोतल मै एक कपड़ै री बैली मांय राख नै उण रौ मूंडो चपड़ी सूं सील करणों 
चाहीजै। एक सूचक परची कपड़े मायै भी लगावणी हुवै। सगछी तैयारी हुयां रै पहै 
बोतल नै जल्दी यूं जल्दी प्रयोगशाला मै भिजवाय दैवणी चाहीजै। जीवापुर्वा री संख्या 
अर बारी किसम पतो करणी हुवे उण नमूने नै छ सू आठ डिग्री तापक्रम मायै धरमस 
फ्लास्क मांव राखनै मिनख साथै छ सूं वारह घंटा रै मांय प्रयोगशाला में पौचावणी जरूरी 
है। देरी करियां सू जीवाणु री संख्या मांय कमी हूय जाबै अर पाणी रौ सही विश्लेषण नी 
करीणै। जद प्राणी मैं क्लोरीन रै वात्ते परीक्षण करण्ये हुवे तो णाणी है नमूदी सोडियम 
थायोसल्फेट सूं साफ कियोड़ी वोतल में ही भैली करणों चाहीजै। 


याणी रो परीक्षण 
प्रदूषित पाणी मै भौतिक, रासायनिक, गैविक, सूक्ष्मदर्शी अर उणारै स्रौतां रै 
आपै-पासै रै भागां है निरीक्षण अर ठीक उपचार सूं मिनखां अर जिनावरां मे पाणी सूं 
फैलण वाली वीमारियां सू बचाय सकै अर वे मायै नियंत्रण करीज सके ! 


4. पाणी रै नमूनां री भौतिक परीक्षण 

पाणी से भौतिक परीक्षण कयां सूं ठगी जगह पाणी रा साद गुणों है पतो 
चाल जावै। सैगों सू पैली पाणी री वदवू री पिछाण करणी जरूरी हुवै। इण परीक्षण सूँ 
पाणी रै रासायनिक नै जैविक भ्रुणां री पैली वात री ठा लागे है, पर खाली इणपूं ही 
पाणी रै वरे में पूरी तरै नीं सोचणां चाहीजै। इण वास्ते पाणी या दूज़ा परीक्षण जक्ूर 
करणा घाहीजै। जद पाणी रंग बाढ्नौ हुवै, तो उण प्राणी में कार्वनिक पदार्थ नै 
जीवाणुवां रै होवणे रो वात सामी आवै। जैड़े पाणी रे जीवाणुवां रै वास्ते परीक्षण 
करणो चाहीजै। अकार्वनिक पदार्था रै होवण यूं पाणी गूगढ्यो दीते अर जैड़े पाणी तै 
परीक्षण रासायनिक पदार्था है वास्ते करणों चाहीजै। जदै पाणी में वास आवत्ती हुवे तो 
जड़ी पाणी मिनख मै जिनावर दोनूं ई कोनी पीवै। गूगल०्ये पाणी मिनख नी पीवै पण 
अड़ो पाणी जिनावर पी लिया करै। भौतिक परीक्षण रै वास्ते पाणी नै नीचे लिख्या युणां 
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रै ख़तर जांच करणी चाहीजै -- 


(]) रंग (2) बदवू (3) सुवाद (4) कार्वनिक पदार्थ (5) तापक्रम (6) मान 
(पी, एच.) (7) गूगछोपण। 
0) रंग 

प्रदूषण रै कारण पाणी रंगीन हू सकै। पाणी रै रंग नै देखण वास्‍्ती काच री 
लाम्बी नढी (नपना जार) काम में लेवणी हूवै। रंग रै वास्तै इण नी में पाणी भरने 
सूरज री या सफेद रोशनी में पाणी री जांच करीजै। सौ सी.सी. पाणी भरने नपना जार 
नै टैबल सू थोड़ी उठायनै राखै। इणरै नीचै टैवल मायै एक सफेद कागज राखै। जार ने 
ऊदौ उठावै नै पाष्ठी नीचौ राखै इणरै पीदे अर टेवल रै वीच में जगह हुवै उठे सूं 
रोशनी नीसरती रैवै नै रंग री पिछाण सही तरीकै सूं हूय सकीजै। इण नमूने री वश्चेवरी 
जैड़ी ही एक नपना जार मै सौ सी. सी. शुद्ध आसुत (050॥60) पाणी भर नै 
करीजै। पाणी रौ परीक्षण करती टैम इणनै नपना जार में ऊपर सूं पींदे तक देखणों 
हुवे। आसुत पाणी रौ रंग एक फुट री गहराई माथै पीढो-नीलो सूं हल्को गुलावी रंग री 
दीसै। पाणी में जद काई हुवै तो उण पाणी रै रंग हरियो दीसै। पाणी में वनस्पति रै 
होवण सूं उणग रौ रंग हरियो पीछे सो दीसै, जदै कै पाणी में पीछो रंग कार्वनिक पदार्था 


था लोहे शा तत्न होवणा वतावै। अगर पाणी में कचरी घणों हुवे तो उण पाणी ने 
छापियां रै पछै परीक्षण ठीक सूं कर सकीजै। 


प्रयोगशाला मांय लोविवोन्ड नेस्लराईजर री मदत सूं पाणी है रंग रै वरे में 
जाणकारी करीजै है। हैजेन रंग स्टेण्डर्ड सूं लोविवोन्ड नेस्तराईजर सूं वरोवरी कराईने 
है। इपमें नौ रंग रा स्टेण्डईड हुवे है जिणांस मूल्य पांच रै अन्तराल रै फर्क अंक तक 
पढ़ण रै वास्तै तालिका हूबै है। पांच हैजैन इकाइयां सूं घणी इकाई वाढो पाणी भोजन 
बीझी कारखाना, कपड़ा, दूध रै धंधा, कागज अर कपड़ा धोवणियां रै वास्तै ठीक 
हुवै। 
(2) वदवू 


पाणी में वदवू नै उणरौ सुवाद साथै सावै वदछै। जदै पाणी रै नमूने री सुवाद 
मरियोड़ी मछली जैड़ी हुवे तो उण पाणी में वदवू भी वैड़ी ही आवैला। जदै पाणी मे 
पदवू री टा पाड़णी हुवे तो एक खाली साफ सुथरी कांच री वोतल मांय सौ सी-सी. 
नमूने रै पाणी लैय इण रे माथै ढकण आछी तरै सूं लगायनै उणनै पांच मिनट तक जोर 
जोर सूं हिलादणी चालू करौ। इण रै पड़ै दकषण हटायनै जल्दी सूं पाणी नै सूंघौ। सही 
परिणाम री ठ लाग जासी। जदै पाणी मैं हल्की सी वदवू ही आवती हुवे तो उड़े पाणी 
नै 40" सी माथै तक थोड़ी गर्म कर नै पठै उण वोतल री ढक्कण हटय ने सूंघणे सूं 
इंगगी वदवू री पीछाण करीज सकै। एक बोतल में इणी तरह यूं साफ आउुत पाणी रै 
साथै इण री वदवू री वरादरी री पिछाण करणी हुवै। चाक, सिलिका नै पीट बिके 
पाणी री बदवू रैत जैड़ी हुवे है। पाणी मांय खरपतवार, चारी, घास-फूस ने जी 
पतियां, जदै पाणी मे पड़ ने सड्ै तो जड़े पाणी में सद्नियोड़ी मछली दांई वात उ 
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करै। आ वास सल्फर रै साधै हाइड्रोजन जैड़ी आवै। सड़ियोड़ौ मढ-मूत भी सड्ियोड़ी 
मछली जैड़ी ही वास देवे अर जद आ गंदगी किणई देर रै पाणी मांय मिक जावै तो 
उण रै पाणी मांय भी सल्फर रै सागै हाइड्रोजन जैड़ी बदवू आवै। जदै पाणी मांय घास 
नै पत्तियां सड़ै नै फफूंदी उगै तो जैड़ै टैम उण पाणी माय काची दारू जैड़ी बदबू आवै। 
जिण पाणी में फिनोल हुवे ने जदै इणमें कलोरीन मिल्ावै तो क्लोरोफिनोल री घणी तेज 
बदवू आवै। 


(3) सुबाद 

सुवाद रै खातर पाणी चाखण रै पैली इण वात री पूरी तरै सूं ठा कर लैवणी 
चाहीजै कि इण पाणी में किणैई तरै री वीमारियां पैदा कर सकणे वाद्य जीवाणु नै दूजा 
नुकसाण करणिया रासायनिक पदार्थ तो नीं है, जिणसूं सुवाद रे परीक्षण करण वाहै 
मिनख नै वीमारी भी हू सके। अगर पाणी ठीक हूवै तो इणनै मिनख वोतल सूं सीधो 
ही चाख़ नै उणरो सुवाद बताय सकै। सुवाद री ठा दौ बगत हुया करीजै। एक तो पैली 
टेम जदै पाणी मूडै में लैवै मै दूजी जदै पाणी मूंडै सूं वारै काडै! समन्दर अर उडै वेरै रै 
पाणी हमेसा ही खादे हुवे, लोहा ने मैग्नीशियम पाणी नै कड़वो वणावै। स्याही जैड़ी 
कड़वो सुवाद आयनिक ([077८) पाणी रौ, अर बेस्वाद या फीको स्वाद मृदु या आसुत 
पाणी रौ हुवै है। चोखौ नै घणो रुचिकर (780]7 ?०१990०) सुवाद वाढ्यों पाणी 
पूरे रूप सू पीवण जोगो हुवे अर इण सू सरीर ने जरूरत मुताविक साया खनिज पदार्थ 
मिक्कै | जदै कै विना सुवाद वालो पाणी (77799989०) में खनिज पदार्थ नीं हुवै 
अर ओ पाणी पीवण रै वास्‍्ते आछ्छी नीं रैवैं। पीट बाब्ये या प्रदूषित पाणी पीवण जोगो 
नीं हुवै। 
(4) कार्वनिक पदार्थ : 

कार्वनिक पदार्थ पाणी में हुवणै सू आ ठा लागै कि ओ पाणी किणई कारण सू 
सूगलो हूय गयो है अर पीवण जोगो नी है। ओड़ी पाणी घर रै गंदे पाणी रू, मरूयौड़ा 
जिनावरां, कारखाना रै पाणी सूं या फेर किनैई वनस्पति सू दूषित हूय गयो है। इण 
पदार्था रै पाणी में होवण सूं वीमारियां रा जीवाणु इण पाणी में पनपै नै आपरी बधोतरी 
करै जिणसूं पाणी घणो खतरनाक हूय ज्याबै। राजस्थान जिय क्षेत्र वास्‍्ते इण तरे रै 
पाणी घणी नुकसाण वालो हुवै क्योंकि अठै रौ वातावरण साल में घणकरा महीनां तक 
गरम रैवै नै जदै ओ तापक्रम शरीर रै तापक्रम रै वरावर, 37” से. पूनै तो पाणी में 
रेवणिया जीवाणु कार्वनिक पदार्थां रै होवण सूं इणमें आपरी वधोतरी करै। अठै रै 
बातावएण में सर्दी रै मौसम में दिन रा भी तापक्रम 37" से. हू जावै। इण वजै सूं 
इण क्षेत्र रै पाणी मै कार्वनिक पदार्था सूँ वचायोड़ौ रापणों चाहीजै। गृतजीवी ते रा 
जीवाणु भी जैड़े पाणी में आपरी बधोतरी करै पण वै 20 सूं 22% सी. तापक्रम मायै 
ही वधोतरी कर राकै। जे अैड़ा जीवाणु पाणी में हूवे तो इथ वात री ठा लागे कै इण 
पाणी में कार्वनिक पदार्थ है। राजस्थान रै क्षेत्र में तापक्रम दिन में तो 37* से. है 
आईाई नै रात में 20 सूं 24" सी. रै आडै-पाड़ै रैदे अर इण तरै यूं कार्वनिक पदार्थ 
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जदे पीवणै रै पाणी में हूवे उण पाणी में वीमारी रा जीवाणु दिन मांय, अर मृतजीवी 
जीवाणु रात मांय आपरी वधोतरी करता रैवै। कार्वनिक पदार्या रै परीक्षण रै वास्ते एक 
बिना रंग सी साफ बोतल मांय 50 सी.सी. पाणी भरने उणने जोर-जोर सूं चार सूं पांच 
मिनट तक हिलावणो चाहीजै। इणै सायै ही एक दूजी वोतल में 50 सी.सी. आसुत 
पाणी लैयनै भी हिलावणों चाहीजै। हिलायां पछै दोनूं ही बोतढां नै आमै-सामै राख ने 
वांमे उठणिया झाग नै देखणो हूवे। आसुत पाणी रै ऊपर झाग एक दम कीं सेकण्ड 
मांय दीखणा बन्द हूय जावै। पण जदै पाणी में कार्वनिक पदार्थ हूवै तो उण पाणी में 
उणौ ऊपर झाग घणी देर तांई छायोड़ा रैवै। 


(5) तापक्रम 

जंदै पाणी रै नमूनो जांच रै खातर भैठो करै तो उणीज टैस धर्मामीटर सूं 
प्राणी है तापक्रम भी लै लेवणो चाहीजै। तापक्रम पाणी में न्यारी न्‍्यारी उंडास मायै 
लैवणों चाहिजै। सही तापक्रम लेवण रै वास्तै पाणी रै नमूने री बोतल नै धर्मस फ्लास्क 
मे राखणी चाहीजै अर ज्योही बोतल पाणी री सतह सूं बारे निकाढीजै उण टैम पाणी 
रै तापक्रम लै लेवणों चाहीजै। इण सूं पाणी री उंडास अर बारे स्रोतां रै वारै मे ठा 
पड़ै। उंडे पाणी रै सोतां री तापक्रम छिछलै पाणी रे द्वोतां सू घणों हूथे। पाणी रा घणा 
उंडा तढाव अर दंधां रै पाणी रै तापक्रम न्यारैन्यारै उंडास मायै एक जैड़ी नी हूवै। 
गूगढ्ो अर कार्वनिक पदार्था वाढै पाणी में जदै घणी टैम तक तापक्रम 22 सूं 37% 
से. रैवै त्तो ओ प्रदूषित पाणी पीवण रै वास्ते बडो नुकसाण वाढो हुवै। 
(6) मान 

लाल रंग अर नीलै रंग रै लिट्मस कागज री मदद सूं पाणी री अम्लीयता या 
क्षारैयता री ठा लागै। इणरो घणी चोखै तरीके सू पतो करणो हुव तो कैलोरीमीटर सूँ 
या पछै पी. एच. मीटर री मदद ली जावै। दो कांच री नकियां मांय 5 सी.सी. पाणी 
लैब, एक मे लाल नै दूजी में नीले रंग रौ लिट्सस कागज घालै अर जदै लाल रंग री 
कागजियो नीलो हूय जावै तो पाणी क्षारीय हुवे अर जदै नीले रंग रै कागजियो लाल 
हथ जावै तो पाणी अम्लीय हूवै। पीवण रै पाणी रै पी.एच. 7.0 सूं 8.5 तक हूबणो 
चाहीजै। पाणी रै पी. एच. रै पतो लगावणों घणों जरूरी हुवे क्यूं के जदै पाणी घणों 
अम्तीब या क्षारीय हब तो धातु रै नं में बेवती या उणमें दैरियोड़ो रैवे उप टैम ओ 
नं रै धातु नै आप सागै घोछ लैवै। इण कारण सूं अैड़े पाणी री सुवाद अजीब सो 
तामै अर पाणी कठोर हूय ज्यावै। पाणी री ओ परीक्षण मिनयां अर जिनावरंं रौ सरीर 
आष्टी राखण वास्तै मै कारखाना अर खेती रै कामां रै वास्‍्तै घणों ही जरूरी है। 
(7) गूगठोपण 

एक कांच री मोटी सफेद वोतल या 250 सी.सी. पाणी आवै इत्तो फ्लास्क 
तैय नै उणमें 00 सी.सी. नमूने री पाणो भरणों चाहोजै। इण पाणी रे रंग है परीक्षण 
वात्तै इणरी तुलना आसुत पाणी सूं करावणी चाहीजै। एक सफेद कागज, फ्लास्क या 
दोठल रै लरैपासी लगाय मै आगे सूं पाणी रै मांय करो हूवै तो उपने ध्यात हूँ 
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चाहीजै। कागज बोतल सूं थोड़ो आगो राखणों चाहीजै ताकि इणरै मै बोतल रै वीचै 
थोड़ी धणी रोशनी दीखती रैवै, जिणसूं छोटे सूं छोटो कबरों भी साफ तरे सूं देख 
सकीजै। 


पाणी गूगढये, खनिज पदार्थ या कार्वनिक पदार्था रै कारण सूं हूवै। जद जै 
पदार्थ पाणी में हूपे तो उण पाणी नै प्रदूषित पाणी कैवै। नमूने रौ पाणी छाणपरो या 
उणने थोड़ी टैम राखने वोतल रै पींदे मायै जिका कचरा वैठे उण री सूक्ष्यदर्शी री मदद 
सूं पूरी जांच करणी चाहिजै। कार्वनिक पदार्थ वाढ्यो पाणी प्रदूषण रै वारै में बतावे अर 
जैड़ै पाणी में जीवाणु हुवे। इण जीवाणुवां मै छणनै रै तरीकां सूं अछगा नी कर सकां। 
पाणी रा नमूना कम रंग वालौ, दूधियो रंग रे, कम गुगढ्छो या घणों गुगठो भी हूय सके 
अर कोई भी पाणी नै काम लेवणयौ इणों री पत्तों आंख सूं देख ने लगाय सके है। 
जेकसन केण्डल ररवीडीटी मीटर सूं पाणी में हृवण वाकै गूगछेपण री ठा पाड़ीज सके ! 


4. पाणी रै नमूनां सै रासायनिक परीक्षण 
औद्योगिक कारखानां अर खेती-वाड़ी री उपज वधावणे वास्ते, वारै माधै 
रैवणिया कीटा नै मारण वास्ते काम में आवणिया कीटनासक रसायन देश में घन अर 
उपज री वधोतरी तो करै पण इणसूं वातावरण दूषित हुवे, जिण कारण सूं पाणी रा 
सोत जवरदस्त प्रदूषित हूवे अर ओ पाणी मिनखां, जिनावरांं अर पौधां रै वास्तै घणों 
नुकसाणदायी हुवै। कमर उंडा बेरां अर नदी-नाव्य॑ रौ प्राणी घणकर इण सूँ दूषित हूवे 
जदै कै घणै ऊडै बेग रै पाणी में जमीन रै ऊपर रै पाणी रै मुकावले रासायनिक तत्वों 
री घणी मात्रा हृूवण रे हमेस ही वैम रैवै है। जिण पाणी में रासायनिक तत्ां री मात्रा 
ऊपरी सीमा तांई (मैक्सिमम परमिश्निवल लिमिट) हूवे, ओ पाणी उन्हाके रै मौसम में 
पीवणै रै वास्ते नुकसाण वाब्ये ह॒वे ज्यूं कै गर्मी रै कारण घास फूस में पाणी री मात्रा 
कम हूवै नै मिनखां अर जिनावरं रै सरीर सूं भी पसीने रै रूप मे पाणी उड़े अर इण 
कारण मिनख अर जिनावर दोनूं ही जरूरत सूं ज्यादा पाणी पीवण लागै। इण तरै सूं 
दूध देवणिया जिनावश नै भी पाणी घर्णों पीव्ों पड़ै। जदै कोई प्राणी रात्ायतिक 
पदार्था वालो पाणी जरूरत यूं ज्यादा पी लेवै तो उण रै सरीर नै घणो ही नुकसाण हुवै। 
राजस्थान रै घणै भाग भांय पाणी ऊंडे वेश सूं मिछकै इण वास्‍्तै हमेशा अठै या मिनखां 
अर जिनावरा नै पाणी रै रसायनां सूं घणो नुकसाण हूवै अर वै इणां सूं वीमार हूय ने 
मरे भी है। पाणी में मैगगीजइअम्‌ दी मात्रा हुवणै सूं दस्तां री शिकायत रैबै। जिण पाणी 
में रसायनां री मात्रा ऊपरी सीमा मायै हुवै उठे मिनखां नै थोड़ौ समझ सूं काम लेवणों 
जरुरी है जिणसू वै खुद अर आप रै जिनावर्ं मै की हद तक बचाय सके है। कुण्डियां 
रौ पाणी थोड़ी थोड़ी टैम सूं वदकतो रैवणो चाहीजै, इणसू पाणी सू भाप वण ने 
उड़ीयोड़े पानी रै कारण जिका नुकसाण वाला रासायन हूवै वारी वध्योड़ी मात्रा रै कीं 
असर नी हवैला। कूडी मायै ढक या छपरी लगायां सूं भी पाणी कम उडेला। विरखा है 
पाणी वेद रै पाणी में मिलाय नै पीवणै सूं भी पाणी मैं हृवणिया रसायनां रौ असर कर्म 

कियो जाय सकीजै है। 
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पाणी रे रासायनिक परीक्षण करियां सूं आ ठा लाग सके है के आगै रै वास्तै 
पाणी रै इण नमूने रो काई परीक्षण करणों चाहीजै। पाणी में जदै जैरीला पदार्थ हुवै तो 
जैड़े पाणी नै काम में नी लेवणों चाहीजै। रासायनिक परीक्षण सूं पाणी में हृवणिया 
कार्वनिक, धाल्िक नै अधालिक रसायना जैड़ी सैंग अशुद्धियां रै बरै में पूरी जाणकारी 
मिक्ठ जाया करै है। 

पाणी रै नमूनां में रासायनिक पदार्था रै पतो करण रै वास्ते नीचे लिख्योड़ी 
अधालिक नै धात्िक अशुद्धियां री जांच करणी चाहीजै। 
अधालिक अशुद्धियां 

43. अमोनिया, ॥. क्लोराइड, 3॥. सल्फेट, ५. नाइट्राइट्स, ५. नाइट्रेट्स, 
ज् ठोस पदार्थ, ५४४. पाणी री कठोरता, शा।. मान (क्षारीय है या अम्लीय), ७८ 
पाणी री धातुआं मायै असर, >. घुछियोड़ी आक्सीजन 
धात्विक अशुद्धियां 

3. तावा, ४. जस्ता, ॥॥. सीसा, ५. आर्सेनिक, ४. लोहा, श. 
आल्यूमिनियम, ५॥. मैग्नीसियम, ४४४. फ्लोराइड, ७५. साइनाइड, ». पारा 

घालिक अशुद्धियां रै वास्ते पाणी नै सका सूं उण टैम देखणो हुवे जदै के 
'पाणी पीवण रै पछै मिनखां या जिनावरं में घात्विक जैर रा लक्षण दीसै। जैड़े पाणी रौ 
नमूनौ लैय ने उणरी रासायनिक पदार्था रै होवणै री जांच करणी चाहीजै। 


सूची- जिनावरां रै पीणै रे पाणी मे जैरीले रासायनिक पदार्था री निश्चित कियोड़ी 


मात्रा रै वारै मांय : 

रसायन ऊपरली सीमा मिलीग्राम एक लीटर पाणी मांयनै 
आल्यूमिनियम 8.0 

आर्सेनिक 9.2 

वैरिलियम! 0.] 

वबारोन 5.0 

काडमियम 0.05 शक, 
क्रोमीयम 3.0 ० 
कोवाल्ट .0 

तांवा 0.5 

फ्लोराइड 2.0 
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गए 00०09 #८8पाआज ण॑ छगडागल्टााएु, एवांटा पृष्थआए लवाराछ 
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त्ोहा जरूरत कोनी 
सीसा* 0. 
म्रैग्ीजर 0.5 
पारा 0.0] 
नाइट्रेट-वाइट्राइट 200.9 
नाइट्राइट 40.0 
सैलीनियम 0.05 
वीनेडियम 9.0 
जस्ता 24.0 
सूची-2 गिनावरां है वास्ते प्ीवणै रै प्ाणी में मैगीसियम रसायन री निश्वित कियोड़ी 
मात्रा रै बारे मांय 
मैग्नीसियम री मात्रा 
जिनावर (मिलीग्राम एक लीटर (मिली इक्केलेन्ट एक लीटर 
पाणी मैं) पाणी में) 
मुर्गी <250 <27 
सूआरर <250 <2] 
घोड़ो 250 <2] 
गाय (दूध देवण वाढी) 250 ड्थ्रा 
मांस रै वास्तै गायां 490 33 
भेड़ नै उणा रा बचिया 250 ब्था 
सूछौ चार चरण वाढी भेड़ 500 4 
सूची-3 जिनावरां अर मुर्गियां रै वास्‍्ते लूणिये पाणी रै वारै में निश्चित कियोड़ी 
मात्रा 
पाणी मांय लूण.. निश्चित करणों ध्याव देवण जोगी बातां 
(छ 09५) (95/77) 
ड.5 सैंगां सूं आप सैग जिनावरां आर मुर्गियां रे वास्‍्ते 
पीवण जोगो। 





है 
हर 


#परषाबाजच १४वाटल ए८७०फ/८टड 00घ्एणा (969) : छपना।7 98९९७ ० 
ब्यावर 'एगधटा उप्क्ी॥63. ऐच्कृब्नाक्रल्य।. थी कैकपणाव) एलट]0ज्रारए, 
एग्गाएव्शा9 459. 


हे 


+*.. ्रातान #लावटगाए ण॑ 5लट्मव्ल्ड (972] : शा #ल्एक्टाओ रण 
डलाधाएट७ [(974) : फप्ादताक उक्तत 0500 डणाडपागपटड वत उ्वांटा णि 
॥रच्ज7्सर बचाए छणपरा।>, एग्नाशहा/०ए्य ०0, 93 9 
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सूची-4 मिनखां रै पीवण वास्ते प्राणी में रासायनिक पदार्था री वतायोड़ी माआ* ; 
आई.सी.एम.आर. 975  डचब्लूएच.ओ. 97] 





ऊपरली घणी सूं घणी घणी सूं थणी घणी सूं थी 
जरूरत री हूय सके हां कियोड़ी हूय सके 
मात्रा जितीमात्रा मात्रा जिती मात्रा 





पी.एच. 7.0-8.5  6.5-9.2. 7.0-8.5 6.9-9.2 
घुल़ियोड़ा ठोस न्‍ 500 व8007... 500 4500 
कैल्शियम आग. 75 200 75 200 
मैग्नीशियम हरेक. 50 ]00 50 850 
क्लोराइड दस 200 000 200 600 
सल्फेट लाख 200 400 200 400 
फ्लोराइड मा ]0 7.5. 0.8-.0. .0-.5 
नाइट्रेट 50 -8 १6 45 





. जिनावरा रै वास्‍्ते ठा कोनी, समुन्दर रै जीवां रै वास्ते काम रो है। 


2. सीसा धातु सरीर मांय भेढी हुवत्ती जावै है अर इणरी 0.08 मिलीग्राम मात्रा 
एक लीटर पीवणे रै पाणी में लगोतार सरीर में जावती रैवै तो वीमागी पैदा करै। 


3. जिनावरा रै दास्तै इणरी मात्रा ठा कोनी, मिनखां रै जरूरत रै मुताबिक मात्रा 
अठै दियोड़ी है। 
4. 70/, «.78/[, 0[7९ ९ए]सग९ा( 9 07_ 
ः स्वुपाश्यला एलह्ला। ० रव्याशा 





5. भुर्गियां अर सूआरं रै वास्ते इणरी मात्रा ठा कोनी, पण आ 250 मिलीग्राम 
हरेक लीटर कम सूं कम हुवै है। 

6. 50४ न्पाणी मांय सूं जिती विजली निकाक सकीजै 
835/77> डैसी साइमन/मीटर ( 640 भाग हरेक दस लाख भाग)। 

7. जदै पाणी सै कोई दूजो स्रोत नी हुवै तो घुलियोड़ै ठोस पद्ार्था री 300 मित्ती, 
ग्राम हर लीटर पाणी रै हिसाव सूं छूट रैवै ! 

8. हाल त्ाई मात्रा निर्धारित कोनी करीजी है, पण किषी भी हालत में आ मात्रा 
00 मिलीग्राम हरेक लीटर पाणी रै हिसाव सूं वत्ती नी हुवणी चाहीजै। 


+९१० १५ ]4,0. (97]) : |ाॉसिफ्याठायं डा ० वात प्रयास, आते 820. 
ठ्लाल्क, 
॥.८ # 7, (975) : #उल्लफग छा डांग्रहर्वक्रापंड णा कुप9॥7 ० तायिताएं धयदधः 
उधए[०७. 59८९ए09]4८७07 उटः८७ 0. 44. 
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॥॥. पाणी रौ सूक्ष्मदर्शी यंत्र सूं परीक्षण 

सूक्ष्दर्शी यंत्र (/।९०००४०००७) री मदत सू पाणी में मिलणिया नूकसाण 
करण बाह्य अर नीं घुछ सकीजै जिका पदार्थ, घास-फूत, जीवाणु अर काई बगैरा रौ 
परीक्षण करियो जा सके। इण असुद्धियां नै कोरी आंखियां सूं नी देख सके। परीक्षण रे 
वास्ते पाणी नै या तो प्रयोगशाला में मशीन री मदत सूं कांच री नदियां में तेजी सूं 
गोछ घुमावै (सेंट्रीफ्यूज) या पछै पाणी री बोतल नै विना हिलायां 4 सूं 24 घंटा ताई 
एक जगां राखै। जदै वोतल रै पींदे मायै कचरौ बैठ ज्यावे उण टैम पाणी ने नितार नै 
अठगो कौ अर नीचै वैठ्योड़े कचरे सूं एक बूंद काच री पट्टी रै (स्लाइड) ऊपर रखे 
अर इण रै ऊपर एक बिलकुल ही कागज ज्यूं पतली (कवर स्लिप) कांच री एक 
दुकड़ी राखने सूक्ष्मदर्शी री मदत सूं नीचे दियोड़ै जियां जांच करै : (फोटू 7) 





०० (23: 68, 

















“५ ॥ 8 | 


फोटू : 7. पाणी रौ सूक्ष्मदर्शी यत्र सू परीक्षण [) रेत (॥) चिकणी रेत (॥!) खड़िया रेत (9) लोहै रा 
आउसाइड (५ गेतिओनेला बैक्टीरिया (श) क्रिनोष्रीक्स बैक्टीरिया (श॥) काई (शा॥ पीस (00 
फफूदी (2) ऋ्टेशियत 00) प्रोटोजोआ एशा) कीड़ा एत॥) ऊन 0तश) केस 0ए४) स॑ई अर 
(शा) रेशम। 
. जिको पाणी नदी, नाछां अर ऊंडै बेर सूं तियोड़ौ हुवै उणमें रेत गा घणा 
साया कण कोण री सकत ज्यों दीसै। 
2. चीकपी रेत (09५) : चीऊणी रेत रा कय गोछ, चीफणा, दोषेदार आए 
हरिये रंग रा हुबे। औ घणा सारा एक साधै मिठ सकै। इणां रै माय ऊगर हल्के 
हाइड्रोक्तोरिक अम्ल नातै तो भी इणरै मायै कीं ऊसर कोनी हूदे। 
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जीवाणु मै पतो लगावणों घणो सोरौ है। पाणी री दूपितता रै पतो लगावी है वास्ते ई. 
कोलाई जीवाणु है या नीं है, पाणी री परीक्षण करीजै। यूं तो कोलोन झुंड या जीवाणु 
नुकसाण नी करै, पण जै हमेसा ही मक-मूत में मित्रे इण वास्ते जदै ओ पाणी में मिल 
तो उण पाणी नै मछ-मूत सूं संदूषित हूवोड़ो मानै। इण सूँ आ वात सामी आवै कि जदै 
ई. कोलाई पाणी में है तो मक-गूत्र में हृवणिया दूजा शैगां रा केई जीवाणु भी इण पाणी 
में हूय सके अर वै मिनखां में अर जिनावशं में वीमारियां फैलाय सकै है। कोलाई 
जीवाणु पाणी में घणै टैम तक जिन्दा नी रैवे अर इणयूं आ वात भी साफ हूय जावै कै 
ओ पाणी हमार ही प्रदूषित हूयोड़ी है। 
कोलाई जीवाणुवां ये पतो लगावण वास्त नीयै दियोड़ा परीक्षण करिया करे : 
. मेकान्की अगर मीडियम मायै जीवाणुवां नै गिणता। 
2. अनुमानित कोलीफार्म नै गिणनो (४०७ 409वण6 ााएट)। 
3. कम्फर्मेटरी परीक्षण। 
4. मेम्ब्रेन सूं छाणनै पतो लगावणों। 
क्लोगीन सूं उपयारित पीवणे है पाणी में कोलीफार्म जीवाणु नी हूवणा चाहीजै। 
विना क्लोरीन सूं उपचार कियोड़े पाणी रै नब्बे प्रतिशत नमूत्रा में कोलीफार्म जीवाणुवां 
रे एम. पी. एन. सारे सालभर दैखियां पछै दस सूं कम हूवै है। 
0॥) क्लोस्ट्रीडियम वेलशाइ 
ओ जीवाणु मिनखां अर जिनावरां रै आंतड़ियां में रैवे नै इण रै मढ् सू जद 
पाणी सै संदूषण हूवे तो अ घणी टैम तक पाणी में जीवता रैय सके है। यारै पाणी में 
मिढ्रियां सूं पाणी में घणी टैम पेली री संदूषण री ठा लागै, क्योंकि औ लाम्बै टैम तक 
पाणी में जीवता रैवै है। अ जीवाणु आपरै च्यारूंमेर अक स्पोर वणावै जिण रै कारण 
क्लोरीन रै उपचार पछै भी जै जीवाणु पाणी मांय जीवता रैय जावै है। 
९. पाणी रै स्रोतां रे कनै री जगहां री निरीक्षण : 
पाणी रै स्रोत रै कनै री जगहां रै निरीक्षण करूयां सूं आ ठा लाग जावै कै 
पाणी पीवणजोगो है या पछै इन किनैई दूजै काम रै वास्ते राखयो है। अगर पाणी जन 
स्वास्थ्य मैकमें वाव्म दैवे तो आ वात साफ तौर सू जाणनी हुवै कै पाणी कठोर है या 
मृदु है। अगर पाणी कठोर है तो किण हद तांई है, नै इणमें किणी तरै रा रासायनिक 
पदार्थ सरीर नै नुकसाण तो नी पुगावैला। इण समस्या नै हछ करण वास्ते वरसात रौ 
पाणी भेछो कर लेवणों ठीक रैवै अर जदै भी जरूरत हुवे कठोर पाणी में ठीक हिसाव 
सूं औ फाणी मिलाय नै मिनख खुद अर जिनावारं नै पिलाय नै दीमारियां सूं दव सकै। 
बरसात सै पाणी हरैक घर नै खेतां मांय अर गांव माँय जमीन रै नीचै मोटी मोटी 
कूंडीया या कुईया वणा नै भैठो कर सकै। इण तरै सूं जिको वरसात री पाणी जमीन में 
रीसिज जावै वो भैलो कर नै राखणै सूं पाणी रै वावत घणी समस्या कम कर सके है। 
तछाव, नदी-मातां अर नहराँ रै पाणी नै नाछियां रै पाणी सू हृवण वाछै संदूषण रै 
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खातर जांचतो रैवर्णों चाहीजै ताकि जठै भी पाणी में किणी तरै री खरावी दैखै तो 
फ्थफट उण पानी रे जरूरत रै मुताविक समाधान कर नै मिनखां अर जिनावांं में 
हूवण वाली बीमारियां सू बचाय सकै। 


कम ऊंडै वेरा अर हैन्ड पम्प सू निकछ्यौड़ै पाणी अर जमीन माथे वेवती गन्दी 
नाढियां सूं रिसयोड़ै पाणी सू संदूषण हूवे तो इणरी जांच करतो रैवणो चाहीजै। जिण 
खेत में कीट मारण वास्ते नै घणी उपज लैवण वास्तै रसायना नै काम में लैवै, उण वेरां 
रै पाणी री खासतौर सूं बरसात रै मौसम में जदै पाणी रुक्‍्योड़ो रैय जावे तो पाणी री 
जांच रासायनिक पदार्था रै वास्ते जरूर कशणी चाहीजै। वेरां रे कबै कोई तरै रा 
भग्योड़ा जिनावर नी गाडीजै अर उठे आसपड़ोस में जिनावरां रा पोटा ने मींगणियां 
खाद वणावण रै वास्तै जमीन रै नीचे तो भी बूर दीवी है, इण री पूरी जाणकारी कर 
लैवणी चाहीजै। अगर आपरै खेत मांय इण तरै सूं कोई करै तो मरयोड़ा जिनावर अर 
2 रै कनै सूं रीसिजनै वेरा मांय गयोड़ो पाणी पीवण रे वास्तै कतैई ठीक नी हूया 

। 

पाणी रै सोतां रै कनै किणी तर री गनदौ पाणी ले जावण वाछी नाढछियां जमीन 
रै माये या जमीन रै मांय विछायोड़ी है, था किणी तरै रै मर रै निस्तारण रै वास्ते 
वणियोड़ो बेरी उठे है तो इण री पूरी जाणकारी राखणी चाहीजै। 

पाणी रै स्रोतां सै संदूषण घणकरो उर्णा रै करै री धरती री माटी री किसम 
अर वेरे री ऊंडाई मायै निर्भर करै। 

जदै भी प्रदूषित पाणी जाच रै वास्तै भैजीजै तो सूचक परचे रै मायै पाणी रै 
सरोतां रै कनै री जगहां रै वरै में पूशी जाणकारी लिखने भेजणी चाहीजै। 


पाणी रौ नमूनो लेवणौ अर वींये परीक्षण * 


सूगले पाणी ने काम में लैवणों 
(स्यूएज री उचित निस्तारण) 


घर सू, जिनावां रै वाड़ै सूं अर कारखानां सूं निकल्योड़े वेकार पाणी ने 
स्यूएज केवै। स्यूएज में घुछियोड़ा लूणिया पदार्थ, रेत, कांकर नै खनिज पदार्था रै साथै 
कचरे रै रूप मांय तिरती या घुछ्योड़ी हालत मांय नाइट्रोजन नै कार्वनयुक्त कार्वोनिट 
पदार्थ हुवै। राजस्थान में घणी ठौड़ पाणी री कमी है। हर तीसरै साल का पड़े। पाणी 
रै साथै ही रुंखां री, चारै री कमी हूय जावै। मिनख तो किकर ही थोड़ो-बणों पाणी रो 
इन्तजाम करने जी लैवे, पण जिनावर तीसा मरता जाव ही ग्रमाय बैठे! अगर अठै शा 
मिनख स्थूएज पाणी ने ठीक सूं काम में लेवण रे तरीको जाण जावै तो पाणी री इण 
कमी री समस्या सूं निरी हद तांई छुटकारों मिल सके अर इण कारण सूं बेकार अर 
प्रदूषित हूयोड़ै पाणी री वीमारिया यूं भी छुटकारो हुय सकै। जमीन भी दूपित पाणी सूं 
खराव नी हूवै अर साथै ही खावण पीवण री चीजां सै प्रदूषित पाणी सूं सदूषण नी 
हुवै। मिनख इण जैछौई मे जावते पाणी नै काम में लेय नै आपरो उत्पादन वढाय सके 
जिणयूं उणरी आमदनी में भी वधोतरी हुवै। स्यूएज रै पाणी रै वार में हर आम आदमी 
अर टावां नै पूरी जाणकारी हृवणी चाहीजै ताकि वै उणरों सही उपचार करने उण 
पाणी नै काम में लै सके अर वै इणसू भोजन, पाणी अर हवा नै दूपित हूवण सूं वचाय 
सकै। स्यृूएज, मिनखां अर जिनावद रै मढ-मूत, रसोईघर, न्हावणथर, विरखा री पाणी, 
सड़क मायै बैवतो पाणी अर कारखानां सूं निकछ्योड़ो पाणी रे मिलने सूं वणै है। 
स्यूएन दो तरै रा हुवे : 
() घरेलू स्यूएज (]) कारखानां रा स्थूएज 
0) घरेलू स्यूएज 
मिनखां अर जिनावद रै मर-मूत्र, रिसोईयर नै सिनानघर सूं बारे आवण वात 
पाणी नै कैवै। घरेलू स्यूएज नुकसाण वाली नी हृवै, क्योंकि घर सूं वारे आवै उणे पेली 
इणरो उपचार हूय जाया करै नै इणरै भैली दूजौ पाणी मित्ष्यां सूं इण में हृवण वाढ्य 
पदार्थ नुकस्षाण लायक कोनी रैवै! स्यूएज रै वास्तै हर एक मिनख पद्चीस गैतन पाणी 
नाढियां मांय वैदावै जिणसूँ ओ नुकसाण लायक कोनी रैवै। स्यूएज मे नदी रै पाणी या 
कठैई दूजी टौड़ छोड़े या इणसूं वाग-वगीचा तैयार करै तो उण रै पैली इण पाणी मै 
उपवचारित करनै साफ करणों जरूरी होवै। वियां अगर स्यूएज नै 20% सी. तापगात 
मादै पांच दिनां तक रास तो उणमें रैवणिया वीमारी रा जीवाणु अक्सर मर जावे मछ 
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सा भारी पदार्थ हल्का हूय नै पाणी माय तिरण लाग जावै अर ैड़ै पाणी में आवस्ीजन 
री कमी हूय जावे। 


स्यूएज रो निस्तारण दो तरीकां सूं करीज : 


3. मछ भैढो करणो (एणाउटाभ्णाणर निलााण्त) 

इण तरीके मै गावां अर क्यों में काम में लियौ जा राकीनै है। जिण जगहां 
मानखो कम हूवै ने पाणी उठे री फालतू जमीन ने सींवण वास्ते काम आ सकीजे। 
मिनखां रै मल मै भेटो कर नै गांव यूं आगो ते जायनै जमीन रै नीवै खाड़ो सोद मै वूर 
दैवे इणसू माखियां अर हवा सूं पाणी अर दूथ रो संदूषण नी हूवे अर खासकर 
यइफाइड रा जीवाणुवां रै फैलण री डर नी रैवै। इण मछ रै साथे की भी रासायनिक 
पदार्थ नी घालणा चाहीजे, क्योंकि मर जद सड़े तो उणमें रैवण वाद्धा सैंग जीवाणु मर 
जाया करै। यरां यूँ निकलण वाले सूगल्ते पाणी ने खाडा, कुई या कूंड वणायर भेछी कर 
लेवणो घाहीजै। आ जगह घर या पापी रै सतोतां सूं आगी हृवणी चाहीजै। जै कुण्ड 
पका या कच्चा भी वणाया जा सकै। पण पझा कुण्ड ही हमेसा टीऊ रैवै, उणमें सीमेंट 
री प्लास्टर हृवणै सूं सूगले पाणी री रिसाव नी होदेला अर इण कारण उठे री जमीन री 
अर कमै रै पाणी रा सोतां री संदूषण भी नी हूवै। इप कुण्ड मे सप्ताह में एक या दो 
वार खाली करीज सके नै इण तरै सूं जिको पाणी वेकार जावतो हूवै उणन वगीचां 
(फो्टू-8) रै या पेड़ लगावण रै वास्ते काम में लियो जा सकै है। 





फोदू 8 - घर रै गे पा्णी सू लगायोड़ो बरीचौ॥ 
सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज रै उचित निल्‍्त, 


॥. नाकियां सी पाणी वैवायन ले जावण री तरीकों : 
इण तरीके सूं घरां सूं निकक््ोड़ो स्यूएज सहर रै स्यूएज नबां सूं हृवतो स्यूएज 
साफ करणै री ठौड़ तक ले जाइजै। अठै पाणी रौ उपचार करीजै मै साफ हुवपै रै पहै 
इण पाणी सूं कीं तरै रौ खतरो नी रैवे अर इण पाणी ने खेती रै वास्तै काम में लियो जा 
सकै है अर जरूरत नीं हूवे तो इण पाणी नै बिना हिचक नदी में भी रछाय सकै। स्यूएज 
नै साफ करियां पछै उण पाणी रौ हेटे लिख्यै जियां निस्तारो कर सकै : 
. साफ़ कियोड़े पाणी में आछौ पाणी मिकाय नै निस्तारों करणों। 
2. जमीन मायै निस्तारण करणो। 
3. स्यूएन ने उपचार करनै निस्तारण करणो। 
3. साफ कियोड़े पाणी में आछी पाणी मित्याय ने निस्तारों करणो : 
घणकर मिनख स्यूएज रै पाणी ने विना साफ़ करूयां ई नदी या नाक में छोड़ 
दैवै। इणसू बीमारियां हूवै, खासकर कारखानां रै पाणी सूं चामड़ी री तो घणी वीमारियां 
हूवे अर मछलियां भी घणी मरै| इण टौड़ री मछलियां जदै मिनख खावे तो घणेई तरे 
री बीमारियां हूय जावै। इण खतरां सूं बचण वास्ते पाणी साफ़ करियां पछै ही पाणी रै 
स्रोतां में छोड़ीजणों चाहीजै। सहर अर गांव में नदियां रै पाखती व्षियोड़ा मिनखा नै 
पघरां अर कारखानां रै पाणी मै उपचार करियां रै पै हीज साफ़ हूयोड़े पाणी ने पाणी रै 
सोतां में छोड़णो चाहीजै। इण रै वास्तै कुंड वणावणा चाहीजै जिणयूं पाणी साफ कर 
सकीजै अर नदिया अर दूजै स्रोतां रौ पाणी प्रदूषित हुवणै सूं बच सकै। 
स्यूएन रौ उपचार सेप्टिक कुण्ड (फोदू-9) सू करवाणों ठीक रैवै अर इण 
तरीके में मत पदार्थ पाणी में वदल जावै। जिका कार्बनिक पदार्थ कुण्ड रै पीदे में भैछा 
अषपधाशा हुवे वै घूीज जावे अर थोड़ा या कीं भी पदार्थ सेप्टी 
+*] कुण्ड रै पीदे मायै नी वचै। स्यूएज नै एक वंद कुण्ड 
[७० सूं निकाकै अर इणमें कम सूं कम 24 यंथ लागणा 
चाहीजै। इण तौ रै कुण्ड नै सेण्िक कुण्ड कैवै। 
स्यूएज, सेप्टिक कुण्ड सूं, न रै रास्ते सूं ऊपर मूं 
निकछतो रैवै अर नीचे भारी मैलो पदार्थ इणमें कीं 
दिक्कत नी करै। घणी टैम पछ मैतै नै सेप्टिक कुण्ड सू 
७ निकाक दैवे। इण कुण्ड मांय 20 यूं 40 प्रतिशत 
॥// 273" 4 #॥ कार्वनिक पदायों री कमी पड़े अर मीयेन गैस भी 
वणै। इण तरै या सेप्टिक कुंड हरेक मकान या 
फोद 9 : रेडिक कुण्ड). झिनादारं रै वाड़ै रै वास्ते यणों ठीक 'ैवै है। सेटिर 
कुण्ड में स्यूएज दो जगहां मायै साफ हुबै। पैली ठौड़ जीवाणुवां री मदद सूं कार्बनिक 
पदार्थां गौ अनॉक्सीय पाचण हूबे अर इण तौ आव्सीडेसन रै कारण वीमादी पैदा करण 
बाढ्य जीवाणु मर जावै। दूजी टौड़ यूगतै पाणी रै साफ़ हुवणै रै वाल कुण्ड रै वार 
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एग्ेविक आवसीडेसन सू हूवे। सूगलो पाणी परकोलेटिंग फिल्टर मांय सू बैवे अर उठे 
आक्सीजनीय जीवाणुवां सूं पाणी साफ हृवे। इण तरे सूं साफ़ हूयोड़े पाणी नै नदी-नाढां 
में छोड़ीज सके या पढे इण पाणी सूँ खेती भी कर सकीजै। जमीन में रेवणिया जीवाणु 
कार्वनिक पदार्था नै नाइट्रेट, कार्बन डाइआक्साइड अर पाणी में वदछता रैवै है। सेप्टीक 
कुण्ड में मैललो हूयोड़े मैले नै हैक दो सालां रै पड़ै एक वार साफ करणो चाहीजै। 
2. जमीन मायै निस्तारण करणो : 

कुण्ड सू साफ हूयनै आयोड़े पाणी रै निस्तारण रै वास्ते ओ तरीको घणो आछौ 
हृवै। इण रै वास्ते नीचे लिखियोड़ा तरीका काम में लिगीज सके है। 
(ए) ढढान माय सिंचाई : 

इण तरीके में स्यूएज रो पाणी ऊंची ढछान वाढी ठौड़ लै जावै नै बैवावै। इण 
पाणी नै जमीन चूस लैवै। अ जगहां पाणी रे स्रोतां सूं आगी हृवणी चाहिजै। पाणी में 
थोड़ा-धणा जिका कार्बनिक पदार्थ हूंवै वै रेत रै मायै ही रुक जावै अर इण रौ खातमों 
जीवाणुवां सूं हृवतो रैवै। 
(वी) जमीन माथे सिंचाई : 

सपाट जमीन माथै इण पाणी नै छोड़े अर उठै ओ पाणी जमीन चूसती रैवै। 
सूगलो पाणी नछकां सू वेवाय'र एक ठौड़ लाईजै। नक्ककां मायै कोचरा वणावै जिण सूं 
पाणी वैवतो वारे आवै अर इण तरै सू उठ खेती भी करीज सकै है। ॥ 
(सी) जमीन सू नियाएणों : “रे 

हर स्पूएज रै पाणी नै नं सू ले जादै नै नाकियां में छोड़ता रैवै। इणां सूं पाणी माटी 

में रिसतो 3" सूं 6" तक जावतो रैवै। इण तरें सूं जमीन मांय स्यूएज री आक्सीडेसन 
हुवे। इण ठौड फसल भी हूय सके आर पैड़-पौधा भी उगाय सकै। इण नाक्ियां में पाणी 
ठेए-ठेर ने छोडणो चाहीजै ताकि जमीन री निधारणै री ताकत मादै उन्दो असर नी हूवै। 
3. स्यूएज री उपचार आर निस्तारण 

स्पूएज रे उपचार पाणी सूं ठोस अर नुक॒प्ताण करण बाढा पदार्था नै जिणमें 
ातकर जीवाणु हुवे अछगा निकाछ लैदै जिणसु ओ पाणी की नुकसाण नी कर सके 
अर इणनै जमीन मायै, नदी या किणी नाक मांय विना संकोच रै छोडीज सके । 
(0) पैली हृवण वाछो उपचार 


0) वजरी कुण्ड सूं उपवार 

इंण तरीकै सूं पाणी साफ करणें रै वास्ते दो या तीन कुण्डां री जरूरत पड़ै। 
कुण्ड मोटा या छोय जरूए्त रै हिसाव सू वणीजै। एक टैम माथे दो कुण्ड एक साथै 
काम में लिटीजै अर तीजो कुण्ड यूं हो रेवण दैवै। जद पैलड़ै दो कुण्ड मांय शूं किणी 
एक कुण्ड री सफाई करणी हुवै उण टैम इण तीजै कुण्ड मैं काम में लिया कौ। इण 
कुण्ड बोर पणी सात न्यारी न्‍्यारी नाछियां सूं पाणी आयनै पड़तो रैवै। इण 
भारी चीजां भैठी हूवती रैवे जिणमें खासकर भाय, ईंट रा डुकड़ा, कांकरा, 


सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज सै उचित 


कांच रा टुकइ्डा आद अर अकार्वनिक पदार्थ हुया करै। पाणी इण कुण्ड रै ऊपरकर हुय 
नै वैवतो रैवै नै भारी कचरा इण दो कुष्डं में भैटा हुवता जावै। 
(0) छणीजणो 

इण कुण्ड मांय पाणी में वैय नै आयोड़ी हल्की चीजां नै छाण २ आगी करीजै अर 
इणमें खास कर कागजिया, कपड़ा, लकड़ी नै पोलीयीन शा टुकड़ा अर मर पदार्थ हुवै। 
छणीजण रै वास्‍्ते एक प्लेट मायै ] सूं 2 ईंच री छेती सूं लोहे री ताड़ियां लाग्योड़ी हुवे 
जिणसू खराब पाणी रै मांय सूं 0 प्रतिशत ठोस चीजा छणीज नै निकाछ सकीजै है। इण 
रै थोड़ी आगे ही एक छोटी छलणी लाग्योड़ी रैवे जिणया वेजका 0.] सूं 0.2 ईच रा 
हूवै) इण सू छोटा-छोटा हल्का कचरा भी छणिज जाया कौ अर आने धोड़ी-थोड़ी टैम सू 
बुर्स री मदद सू खुरव मै अछगा लैवणा पड़ै जिणसू पाणी री वैवणों भी रुकीजै | जदै 
पाणी अछे सूं निकक्कै उण टैम इण रै बेवण में तेजी करण वास्ते सांकड़ी नाढी सूं पाणी 
निकाछे ताकि कार्यनिक पदार्थ कुण्ड रै पीदे मायै नी वैठ सकै | इष कुण्ड माय सूं भैछो 
करियोड़े कचरे नै या तो जमीन मांय वूर दिया करे या पछै उणनै सूखाय मै वा दैवे। 

00) कुण्ड माय तह में कचरो मतई मैछो हूवण देवणो या रसायनों री मंदत सू 
वीने हैठो वेठाबणो : 

ज कुण्ड पका ढाढदार वणीजै, जिणरी लम्बाई 7 यूं 8' हवै। स्यूएज गै पाणी 
जद इणमें आयनै आग जावै उण टैम इण पाणी री तापमान अर बैवाव जरूरत रै मुजब 
राखीजै। इण कुण्ड सूं पाणी ओये हुयनै आगै रै कुण्ड में जाबतो रैबै। इण तरीके सूं 
स्यूएज या 60 प्रतिशत कचरा दिना किणी दिक्कत रै अछगा हुय जावै। स्यूएज रै पाणी 
सू कचशे जल्दी हटावण रै वास्ते पाणी माय चूनो अर फेरस सल्फेट, फिटकरी, खड़िया 
या एल्यूमिनियम सल्फेट आद में सूं कोई एक रसायन काम में तिरीज सकै है। इण 
तरीके मूं स्थृएज में सूं 80 प्रतिशत भागी पदार्था रा टुकड़ा अर 40 प्रतिशत जीवाणु 
हयईज सके है। 

कुण्ड मांय जिको कचरो तकै बैठे, उणने भैठो करने खेतां या वगीचां वास्ते 
खाद रै रूप काम मे लिया करै। 

इण कवर नै स्‍लज भी कैवै अर इण नै कुआं मांय भरने मीथेन गैस ले लिया 
करै। इण गैस सूं मशीनां तक चलाब सकीजै है। इण कुआं सूं निकव्थ्योड़ी इण स्तज 
मूं कारखानां माय खाद भी वणीजै। 

(वी) आक्पीजन सूं जीवाणुवां री उपचार 


() परकोलेटिंग, ट्रिकरलिंग फिल्टर 
ट्रिकर्तिंग फिल्टर रै वास्तै सीमेंट कंकरीट रा खुला कुण्ड वणावै। इण कुण्डां नै 
ईंट या भारे रा टुकड़ों यूं 2 या 3 ईंच ऊंचाई तक भरै अर इणमे शूं स्यूएज वार 
काडै| की टैम पछे इण भाटै है टुकड़ा रै मायै जिलेटिन री एक कोर वणै जिण मायै 
जीवाणु रैवै मै वाने आक्सीजन मिक्ती रैवै। इण तरे रै फिल्टर नै पक्योड़ो फिल्टर 
कैयै। साफ हुयां पछै पाणी इण्रै पीदे सूं साईफन रै तरीके सूं निकछीजतो रैवै। 
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(॥) नैडी परता (0078९ ७९१७) 

ओ परकोलेटिंग फिल्टर ज्यूं हुवे है। इण फ़िल्टर में परतां वणीज अर उणां रे 
माषै जीवाणु रैबै। जदै भी कार्वनिक पदार्थ यारे कनै आवै जीवाणु बांनै काम मे लेवता 
शवै अर उणां रै मायै आपरी वधोतरी करै। इण कुण्ड में स्वूएज 4 या 5 फीट तक री 
ऊंचाई तक भरे अर उणनै 8 या 9 घण्यं तक उणमें रेवण दैवै। कुण्ड नै टैम हूया पछै 
खाती कर लैवै ने इण में 3 घण्टां तक पाणी पाछो नी भरै जिणसूं इणमें रेवणिया 
जीवाणुवां नै आक्सीजन मिक्तती रैवै। इण तरीके सूं स्यूएज रै पाणी सूं सारा ठोस 
पदार्था नै नी हटाय सकै। 


0॥) ह्यूमस कुण्ड 
परकोलेटिंग या नैडी परतां वाके फिल्टर सूं वारै आयोड़ै स्यृएज रै पाणी में 
रैयोड़ै पदार्थां मैं इण कुण्ड में अछगा करीजै। कीं घंयं तक पाणी इण कुण्ड में राखणै 


सूं उणरै तकै मायै कचरो निथर परो आप सूं आप वैठ जावै। इण तरै सू साफ हूयोड़े 
पाणी नै विना किणी नुकसाण रै नदी या जमीन मायै छोड सकै। 


(५) विना साफ कियोड़े अर साफ कियोड़े स्यूएज ने मिलावणो : 

इण तरीके मे 30 प्रतिशत पुराणा अर 70 प्रतिशत नुंवा स्यूएज ने हवा वाढ्ै 
कुण्ड में भैछा करै। इणानै वरावर हिलावता रेवणे सूं तक्ै माथे कचरों नी वैठ सकै। 
इण त्ौ सू करणे सूं पुराणा जीवाणु कार्वनिक पदार्था रै कोडे आदै नै वारी आवसीजन 
नै ख़तम करै। इण तौर सूं 8 घंटा तांई पाणी राखीजै अर इण में जीवाणुवां नै जीवता 
राखण रै वास्ते आक्सीजन गैस छोडीजै। जिण सूं कार्वनिक पदार्था में कमी हुवे अर 
वी. ओ.डी. में 90 प्रतिशत री कमी हूय जावै। पाणी रा सादा ही जीवाणुवां नै मारण 
वास्ते सुपर क्लोरीनेसन कियो जावै। कचरे नै भैठ्यो करण वाढै पैलड़ैे अर आखरी टेंक 
रै वीचै जीवाणुवां ने हवा मिक्त सके इण वास्ते एक कुण्ड वणाइजै। 


(सी) रसायनां री मदत सूं स्यूएज स्टरलाइज करणों : 

स्यूएज रै साफ कियोड़ै पाणी में बीमारियां पैदा करणिया जीवाणु हूय सकै। 
जदै भी पाणी सूं फैलण वाढी वीमारियां घणी हृवण लागै तो उण टैम स्यृएज ने पाणी 
रै किणी सरोतां मांय छोडणै सूँ पैलां उणमे 0 सूं 5 पी. पी. एम. (0 सूँ 5 
मिलीग्राम हरेक लीटर पाणी में) रै हिसाव सूं क्लोदीन मिलायनै पाणी रै सोतां में 
छोडणो चाहीजै। 
(0) कारखानां री स्यूएज 


मांस सा धंधा, कमेले, चामड़ै रा धंधा, डेयरी, तेल साफ करणे रा करखानां, 
प्ाद वणावण रा कारखानां, रसायन वणावणे शा कारखानां, कपड़ा वणावण रा 
कारखानां, रंगाई नै छपाई रै काम अर दूज़ा घणी तरै रै कारखानां यूं निकरणियां 
स्यूएज घणऊर्स स्वास्थ्य रै मुताविक ध्यान राखणिया अफसर रो ध्यान खींचता रैवै है। 
क्यूं कै इन पंणां सूं निकछ्योड़ो स्वृएज कीं न कीं वीमारियां पैदा करतो रैवे है। इण 


सूगले पाणी ने काम में लैवर्णों (स्यूएज रै उचित निस्तारण) 75 


तौ स्यूएज ने जदै विना उपचार कियां ही जमीन मायै छोड़े तो उणसूं पाणी रा खास 
खास स्रोतां अर जमीन रे अर खावण री चीजां रौ प्रदूषण हुवे। इण कारण यूं मिनखां, 
जिनावरां, मछतियाँ अर पाणी रा दूजा भी केई तरै रा जीवां नै जान सै खतरी वस्योड़ो 
ह हर । इणरै अलावा पेड़-पौधां अर खेतीवाड़ी नै भी स्यूएज रै पाणी सूं घणो नुकसाण 
। 

एन्द्रैक्स जीवाणु स्पोर वणाय सकै है अर इण कारण ओ घणा सातां तांई 
कोनी मरै, जिणसूं डेयरी, चामडै रो काम करणिया अर हाडकां सै चूरण बणावण वाले 
कारखानां अर ऊन साफ़ करणवाद्य मजूरां ने इण बीमारी रै असर सूं भारी नुकसाण 
उठवर्ों पड़े है। 


ऊन, केस अर चामड़ो जदै किणी मिनख नै काम रै वास्तै दैवै तो उण सू पैली 
आं चीजां शो विसंक्रमण (05॥722(०5) करणों जरूरी हुवे जिणसूं किणी भी तरें 
रा बीमारी रा जीवाणु इणां में हुवे तो वै मर जावे अर काम करण वाढै मिनख नै इणसूं 
वीमार हूणै रौ कोई डर नी रैवै। जिकी चीजां काम नी आवै, उणानै वारै नाखणै रै पैली 
इणांरी उपचार करियां पछै वांरी निस्तारों करणों चाहीजै। डेयरी, चामड़ै रै धंधे अर दूजै 
धंधा सूं निकठणिये पाणी नै छाणनै रै पछै उगरो कचरी कुण्ड माय तक मायै भैठौ 
करने उण पाणी नै साफ करणों चाहीजै | इण वास्ते चूनै, फिटकरी या फेरस सल्फेट नै 
काम में लिया जा सकै। पाणी तो कुण्ड रै ऊपर सूं निकछतो रैवै अर इणरे तदिये मायै 
सूं कचरो टैमसर भैलौ करतो रैंवणों चाहीजै। इणसू आगे स्यूएज रै पाणी ने फिल्टर री 
सतह सूं निकक॒ण दैवै। स्लज में हृवणिया जीवाणुवां नै दो प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सूं 
मारै या पछै स्लज नै साडणें वास्ते दूजै कुण्ड में राख अर इणसूं गैस पैदा कयवै। 


कपड़े रै धंधां सूं निकल्योड़े स्यूएज री उपचार 

पाणी रै हूवण वाह प्रदूषण नै रोकण रै वास्ते कपड़ां री रंगाई-छपाई रै धंधां सूं 
निककणियै स्यूएज ने उपचार करयां रै पछै ही छोड़णों चाहीजै। इणमें हृवण वाल रंग, 
रसायनिक पदार्थ अर जीवाणुवा अर कार्वनिक पदार्था नै हटावणों जरूरी हुवै नींतर इणा 
सू पाणी रा स्रोतां रौ संदूषण हुवे, पाणी में आक्सीजन री कमी हूय जावै नै उणमें रेवणिया 
जीवां री मौत हूय जावै। इणसूं जमीन में क्षारीयता पैदा हुवे अर उठै री जमीन खेतीवाड़ी 
जोगी नी रैवै। उठे रै वातावरण भी क्षागीय रैवे अर जदै भी विरखा आवै तो उणमें 
क्षारीयता रा गुण हूवै, जद इण क्षारीय पाणी नै मिनख अर जिनावर पीवै तो वांने इणसू 
घ॒णों नुकसाण हुवे अर जैड़े पाणी यूं खेती अर मकानां नै भी जुकसाण हुवतो रैवै। इण 
धंधां सूं निकल्योड़ै पाणी नै ट्रीटमेन्ट सूं साफ करियां सूं औपपाणी साफ हूय जावै नै जैड़ै 
स्यूएज ने बिना किणी नुकसाण रै वाग-वगीचां अर खेती रै वास्तै काम में लेय सकै। 


प्रदूषित पाणी ने साफ करण रै संयंत्र (फोटू-0) री नक्सो : 
..... कपड़ा उद्योग सूँ जुड़योड़ा धंधां सूं निकल्योड़ै स्यूएज रै पाणी नै साफ करण 
रै संयंत्र रा हिस्सां सै न्यारौ-न्यासै काम काज आगै लिख्यै ज्यूं हूया करै 
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(0) छणीजणों (50०थापह्ठ) 

स्यूएज नालियां सूं इण होदी मांय आबै अर अठै इणसू भारी ने हल्का पदार्थ 
जिणमें भाय॑ रा टुकड़ा, दजरी, कागज, लकड़ी अर पोलीथीन री बैलियां आद हुवै वांनै 
अढगी लै लैवै। इण होदी री सफाई रोज जैकर किया करै ने उणमें आयोड़ै कचरे नै 
अढगो लैवता रैवै। 





फोटू दा : कारखाने रै प्रदूषित पाणी रै उपचार रौ संयत्र (0) छागणो (2) सम्प वेरी (3) एक-मेक 
करणयों कुष्डियो (4) वैंच्यूरी फ्लूम्‌ (5) फेरस सल्फेट (6) सत्फ्यूरिक अम्त (7) पी, एच. मीटर (8) 
फ्तारिफायर भाग (9) कघगो भैत्ये करणे री जयह (१0) ऐक कोडी खुतग दाढो आड़ो (49 ऊर 
40) हवा फेकगिया पैता नै दूज़ा कुंड (0) हवा फेकिया पंखा (2) दूजोड़ो क्लारिफापर 0 
साफ़ हुयोजे स्यूपज पाणी रै निककने रो रस्‍्तो (4 रासायनिक स्तज (5) ऐक कोड खुसण चण 
आडे (6) स्तन (7) जीवाणुओं दाद्ये स्तन पाष्ठो तेलावग वाटो नत अर (8) स्तज हृपादण 
ठोड़। >-+पाणी जिण रास्ते सूं वैवै दो भारय बठावगयों निस्ाणा 
(॥) सम वेरी (5प्णाए एथा) ५ 
स्वूज़, छदीजियां रै पढे सम्प वेरे में जवै। इप बेरे ४ सर रे 
हुईे। एक सावै दो पर काम करता रब वै तीजै पंख सै उस 
चतावदा खबे। हेड पर दस घोड़ा री ताकत (0 सजर्र फेर, 
सूँ पादी जमे समच्दित कूंडिये (ल्‍पृप्थकड्जाणा कक्तोे ५ २० हि 


(00 जैकमेक करग्रियो कूंडियो (प०णाबताजे त्श्ण कैसे कै 
घी टौड़ यूँ ऊयोड़ो स्वूएन सै परी (५४ ९? |; 


| है कमर 


कह! + है उपज 
सूगले पायी है दर $ ५ ५ 


रे प्राणी अकमेक हूब जावै। इप कुण्ड में पाणी सोढह पंथ तांई रोक नै राखै अर हर 
तीन महीनां रे पठे इणनै एक वार साफ करनै हैठे बेल्योड़े कचर मै भैछ्यो किया करै। 


(४५) वैच्यूदि फ्लूम (४टभाप्रा# कगार) 

स्वृएज ने अकमेक करणवाढै कुण्ड रै पछ स्यूएज नै पम्प री मदत सूं वैव्यूरी 
फ्लूम में घालै। अठै पाणी मै ेक सांकड़ी नाढी सूं वैवाबतो रेवणों पड़े। अठै पाणी में 
आत मिछाइजतो रैवै जिणसू बेवतै प्राणी सै मान 2.5 सूं नीचो हूए मै 9.0 तक 
आय पूरी आगै वेवती रैवणिये इण प्राणी में 0 प्रतिशत फैरस सल्फेट मिछाइजै। 
अठै इण रसायन नै सागैड़ी मिलावै जिणयूं पाणी अकमेक हुय जावै। अठै सू पाणी 
आगै वैवतो-वैवतो पैलड़ै क्लारिफायर कुण्ड मांय पूरी । 


(५) पैलड़ी क्लारिफायर (शाम एब्गीटत 

ओ कुण्ड थोड़ी निचाग माय वणयोज़ौ हुवे जिण कारण सूं स्यूएज है पाणी 
बैंच्यूगी फ्लूम सू आपोआप ही वैवतो आवै अर कचरे रा सारा ही छोय मोय्य कण 
रसायनों रै कारण आपस में जुड़ता रैबै। इण तरीके सूं स्वृएज रै पाणी री बी. ओ डी 
में अर उणमें जिका कवरे श कण हुवै उणां में कमी आवती रैवै! इण कुण्ड मांय 
स्यूएज कम सूं कम त्तीन घटा तक रुक्योड़ी रैवै। 

इण कुण्ड भाय लोहै रै एक पुछ, क्लारिफायर लगोतार परे रै चौफेर धीरे-धीरे 
गोलाईमें घूमतो रैवे। इण पुछ रै साथै इण रै पींदे माथै कचरे भैछो करण वास्तै एक 
औजार लाग्योड़ो हुबै। क्लारिफायर कुण्ड मे दो हिस्सा हुबे। एक हिस्सो बीचो-बीच 
वण्योड़ो हूवे है जिणमें ढ्यन रै कारण कचरो आयन भेढो हूबतो रैवे अर दूजों हिस्सी 
इण हिस्से रै वारै गोछाई में हुवे है जिणनै क्लारिफायरिंग हिस्सौ कैया करै | पुक रै नीचे 
लाग्योड़ै औजार री मदत सूं क्लारिफायरिंग हिस्से सू कचरो हटीजनै मांय वाले हिस्से में 
पूगती जावै। इण कचरे ने अठै सू इणरै नीचे लाग्योड़े छोटे आड़े री मदत सूं बारै 
काडइता रैवै। उपचार हुयोड़ी स्थृएज इण कुण्ड रै माथै सूं आंटो हूय नै बारे कांनी बैदतो 
रैदै। अठै सूं स्यूएज निकछने आगीने हवा देवतै रैवण वाहै कुण्ड में पूगतौ रैवै। 
(५7 हवा मिलावण बाढी कुण्ड (40900 777) 

हवा देवणियै इण कुण्ड में स्यूएज री उपचार दो जगहां माथै हुवा करै। अठै 
स्यूएंज हवा रै दो कुण्डां मे आवसीडेसन री मदत सूं साफ़ हुवै। स्यूएज में कार्वनिक 
पदार्थ, रंग, मौम, कलफ ने रंगाई अर छपाई रै धंधां मे काम आवणी भीरी तरै री 
खराबियां हुवै। औ खरवियां जीवाणुवां री मदत सूं आवसीडाइज हुवती रैवे अर इण 
स्यूएज रै पाणी रै ऊपर रै हिल्से नै त्ाजी आक्सीजन वरोवर मिक्ती रैवै। इण री 
ख़ात्तर चालीस घोड़ां री ताकत रा पखा लाग्योड़ा रैबै। इण पंखां रे चलणै सूं पाणी 
कटीज-कटीज नै हवा माय जोर सू फेंकीजतो रैवे अर पाछो नीचे पड़ै। इण तरै सूं जदै 
प्राणी उछाक्क खाय नै पड़तो रैचै तो उण टैम इण पाणी माय आवस्ीजन युछती रैवै) 
गण सूं उपचार कियोड़ै स्यूएज मांय बी. ओ, डी. अर सी. ओ. डी. री कमी हूय 
जाः 
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इण पाणी में जीवाणु हुव मैं इणरे साथै घणी तरै री खराविया 4,000 मि. 
ग्रा. हर अक लीटर पाणी रै हिसाव सूं हुया करैं। रसायना सू उपचारित स्यृएज री 
जीवाणुवां रै कारण आक्सीडैसन हुवे, जिकौ कै आक्सीजन री मदत सू अमोनिया, 
कार्दय डाइआक्साइड अर ऊर्जा दैवै है ने जीवाणुवां री संख्या में वधोतरी हूवे। हवा 
दैवता रैवण वाछै इण कुण्डां,मांय स्यूएज लगोलग 7.5 अर 6.5 घंटां तक रुकयोड़ी 
रैबै। हक श 


(९॥) दूजोड़ी क्लारिफायर (5०00णघतबाए एीग्रावटा]) 

हवा रै कुण्डा सू वैवतो पाणी इण कुण्ड मांय आवै। अठै स्यूएज में हृवणिया 
जीवां रै मुताविक भारी पदार्थ क्लारिफायर रै पींदे मायै बैठता जावे। इण कुण्ड में एक 
पुछ गोल घूमतो रैबे अर इण रै नीचे अक रवड़ रो टुकड़ा कचरी साफ करण रै वास्ते 
ताग्योड़ो रैबै। इण रै घूमतै रैवण सू कचरो भैो हूय ने क्लारिफायर रै वीचे वार हिस्से 
में भैदो हूवतो रैवे। इथ कचरे ने कीं टैम एक छोयो आडो खोलने निकाढता रैवै। 
स्यूएज री उपचारित पाणी इण कुण्ड रै ऊपर सूं निकछतो रैवे अर उणरी ठीक तरै सू 
निस्तारों करीजतो रैवै है। दूजोड़े क्लारिफायर सूं तिकछथोड़ै स्यूएज रै की हिस्सो पाछो 


पैलड़े क्लारिफायर में मिछावतो रैवणे सूं जीवाणुवा सूं आक्सीडेसन करावणे में तेजी 
लाइजै है। 


(५7॥) सलज सुखावण्ण री क्यारियां (9908० ता/णाह्ु 9०05) 

स्लज मै पैलड़ै मैं दूजोड़ै क्लारिफायर सूं भैछो करने स्‍लज सुखाबण वाछी 
क्यारियां में लायनै छीदो करता रैवै। सूख्ियां रै पछै स्‍लज घणों हल्की हूय जावै इण 
वास्ते इण नै विना दिक्कत रै उठायने जठै भी चावै ले जायनै निस्तारित कर दैवै। 


कपड़े रै धंधा रो विना साफ कियोड़ै मै उपचारित कियोड़ै स्यूएज़ रै पाणी में फरक : 
विना साफ कियोड़ै.. साफ कियो़ स्यूएज री 





स्यृूएज रौ पाणी प्राणी 
. पी. एच. 30 -- .5 8.9-- 9 
2. सी. ओ. डी. (मि. ग्रा, हह. 900 --,500 ]80 -- 250 
अक लीटर मांय) 
3. वी. ओ. डी. 5 दिनां ताई.. 400 -- 800 35 -- 25 
20" सी. मायै (मि, ग्रा. 
हर ओक लीटर मांय) 
4. तिरता रैवणिया ठोस कण. 250 --500 50 -- 00 
(मि. ग्रा. हर जेक लीटर 
मांय) 
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5. क्षारीयता (मि. ग्रा. हर अेक 2:000 --- 3,000 गा 
लीटर मांय) 

6. घुछ्योड़ा साय ठोस पदार्थ 70.000 -- 2,000 40,000 --. 2,000 
(मि. ग्रा. हर अक लीटर) 


फादैरीवां | पल री वातां | रा 

राजस्थान में खेती रै वास्ते आछी अर खाली जमीन घणी ही है पण पाणी अर 
ख़ाद दोनूं री घणी कमी है। मिनखां अर जिनावरां री वधोतरी हूवणै रै कारण पाणी री 
घणी खपत हूय जावै। घर अर कारखानां सूं जिको बेकार पाणी वारै आवै वो जठै 
देखो बढ गावां या सहरां में तकाव रै रूप में पड़ियो सड़तो रैवे। जिको पाणी पैली 
इमरत होवतौ वो अवै जैर वण जावै। लोग इणरी चिन्ता नी कौ, पण जदै भी कठैई 
गलती हूय जावै इण पाणी सूं वीमारियां री झड़ी लाग ज्यावै नै पठे आफक-ताफल 
मचै। इण वास्तै इण जैर रो हर मिनख ने टैमसर कीं नै की वन्दोबस्त कर नै इणसूं 
बत्ती सूं बत्ती फायदी उठावणो चाहीजै। 

ऊपर दियोड़ै तरीके मूं कोई भी मिनख स्यूएज पाणी गौ छोटे तौर या मोटै तौर 
पर उपचार कर सके अर स्यूएज सूं भेली कस्योड़ी स्‍लज सूं गैस बणायनै काम ले सकै 
अर साफ हुयोड़े पाणी सूं वाग-वगीचा या खेतां मे सिंचाई कर सकै। अस्पताल रै 
आंकड़ां सूं आ ठा लागै कि मिनखां में 700 मांय 80 मिनख पाणी सूं फैलण वाली 
बीमारियां रा मरीज है। इण खातर हरेक मिनख नै सावचेत रेवणो हुवैला नै पाणी 
जिको जैर वण जावै है उणनै इमरत बणाय नै पाछो काम में लेवणो हूवैला। इण तरै सूं 
स्यूएज रो पाणी धरती रे स्नोतां नै चावै वै धरती रै मायै हुवे या धरती रै नीचै (वेरा, 
हैंड पंप) प्रदूषित नी कर सकैला। खेती वाड़ी रै वास्तै जिको आछौ पाणी काम मे 
आवतो हुवै उण नै मिनख बचाय ने आपरै अर जिनावरशं रै पीवण खातर राख सकैला। 
आज हालत आ है कै राजस्थान रै घणकरां सहरां में अर गांवां में पाणी इकांतरे दैवै। 
पाणी री इती तंगी है कै सरकार इणने पूरो नी कर सकै। पाणी कोई रवड़ कोनी कै 
वधतो जावै! इण वास्तै जिको स्यूएंज मै पाणी वेकार जावै नै मुसीवत लावै उण नै 
सुध करणो आज रै विज्ञानिक युग में समझदारी रो काम है। किसान स्यूएज रै पाणी सू 
स्लज रै रूप में खाद व गैस अर साफ कियोड़े पाणी सूं खेती कर ने बेकार जावते 
स्यूएज रै पाणी ने इनाम रे रूप में काम लेय सके है। 

नीचे लिख्योड़े पौधां मायै स्यूएज रे पाणी में हृूवण वाकै लूण अर क्षारीयता रौ 
असर कोनी हूवे अर इण कारण इणांनै घर अर कारखानां सूं निकछ्योड़े स्यूएज रै 
पाणी में उगा सके है : 

]. रुडेन्यी, 2. लाना, 3. सपारी, 4. हरमल, 5. लुनि, 6. अंग्रेजी 
चावढियो 7 खारों जाक, 8. मीये जाछ, 9. लूनियो, 0. कंटीली, . लूतकी, 
72. सफेद पुनसवा, 3 लूनवो, 4. मोथा अर 5. घोड़ा दूब 9 
80 पाधी रौ प्रदूषण अर निदारण 





डॉ. एस. के. पुरोहित पशुचिकितसा एवं पशुविज्ञान 

महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर रै 

औषध एवं जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान विभाग में 

सहायक प्राध्यापक है। आप पशु चिकित्सा अर जनस्वास्थ्य 

विज्ञान रै क्षेत्र में औक जानिया-मानिया लेखक है। इणांरी 

चार पोथ्यां अर 47 शोध-पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 

पत्र-पत्रिकावां मांय छप्योड़ा है। 

आकाशवाणी सू राजस्थानी में पर्यावरण प्रदूषण विषय भायै 

अनेकू वार्तावां प्रसारित! 

राजस्थान रै 27 गावां में पर्यावरण प्रदूषण रै विषय सू 

सवंधित प्रदर्शनियां अर अनेकूं व्याख्यानां सूं जन-चेतना 

जगाणै री काम कीनौ। 

अने्कूं गांवां मांय वैकल्पिक ऊर्जा रै स्ोता नै अपणावणै रै 

वास्ते प्रचार कीनौ। 

विधार्थियां रै खातर तीन साल सू लगोतार पशु अर कुक्कट 

पालन व्यवसाय सूं स्बंधित उद्यमिता जागृति शिविर 

लगाया। 

सम्मान-पुरस्कार-(पर्यावरण प्रदूषण लेखन कार्य सूं संबंधित) 

-- कुलपति, शाजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कानी सूं 
पुरस्कृत, 989 

-- भारत सरकार विज्ञान अर प्रौद्योगिकी मंत्रातय, विज्ञान 
आर प्रौधोगिकी विभाग, नई दिल्ली सूं राष्ट्रीय पुरस्कार 
सूँ पुरस्कृत, 990 |] 

-- भारत सरकार योजना मन्त्रालय, योजना आयोग, नई 
दिल्‍ली सू कैटिल्य पुरस्कार सू पुरस्कृत, 99] 

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, वीकानेर या बोर्ड आफ 

मैनेजमेंट कमेटी रा सदस्य, 994 


